Изъ  ла^бораторіи  общей  и  экспериментальной  патологіи  профессора 

В.  В.  Пашутина. 


^        Копсйеѵ8кГ*(А.)"(аа8е7)иТ^те^^  айег  бесѣіоп  оі  іііе 

бріпаі  сЬогсІ  апсі  ропэ  іп  1іип§егіп§  (іо§с  [іп  Еибвіап] , 
8ѵо.  Р.,  1888 
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Цензорами  дгіссертацііі,  ио  порученііо  Копференціи,  были  профессоры:  И.  П.  Мер- 
жѳевскій,  В.  В.  Пашутинъ  и  прив.-доц   П.  М.  Альбицкій. 


с.-п1з^4-ІѢургъ. 

ТипогРАФія  Морс^\го  Мпіііістр.рсівл,  Бъ  ГлАБномъ  Адмиралтейства, . 
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В.  В.  Пашутина. 


Серія  диссертацій,  защищавшихся  въ  Императорской  Военно- 
Медицинской  Академіи  въ  1888 — 1889  учебномъ  году. 
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ГАЗООБИѢНЪ 
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ПЕРЕРУОКЪ  СПЙННАГО  МОЗГА 

и 

ВАРОЛІЕВА  МОСТА 

У  ГОЛОДАЮЩИХЪ  СОБАКЪ, 

ДИССЕРТАЦІЯ 

НА  СТЕПЕНЬ  ДОКТОРА  МЕДИЦИНЫ 

АЛЕКСѢЯ  РОНЧЕБОКАГО. 

Цензорами  диссертаціи,  по  порученію  Конференціи,  были  профессоры:  И.  П.  Мѳр- 
жѳѳвскій,  в.  в.  Пашутинъ  и  прив.-доц.  П.  М.  Альбицкій. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.       -   ^:. 

ТипогРАФія  МоРСКАго  Министерства,  въ  Главномъ  АдмжрАлтейств'ь. 

1888. 


Докторскую  диссертацію  лекаря  Ллексѣя  РопчевскагОу  подъ  заглавіемъ: 
«Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзокъ  сииннаго  мозга  п  Вароліева  моста  у  голодающнхь 
собакъ»,  печатать  разрѣшается  съ  тѣмъ,  чтобы  по  отпечатаніи  оной  было  пред- 
ставлено въ  конференцію  Императорской  военно-медицинской  академіи  500  экземпля- 
ровъ  ея.  С.-Петербургъ,  Декабря  7  дня  1888  года. 

Ученый  Секретарь  Б.  Нашутит. 


Много  изслѣдователей  искало  въ  спинномъ  мозгу  отвѣты  на 
разные  сложные  вопросы  животной  жизни  и  поэтому  не  удиви- 
тельно, что  и  перерѣзки  спиннаго  мозга,  для  выясненія  отправ- 
ленія  разныхъ  отдѣловъ  его,  практиковались  уже  давно.  Конечно 
останавливаться  на  этихъ  работахъ  нѣтъ  никакой  необходимости, 
такъ  какъ  онѣ  не  касаются  нашего  вопроса.  Уже  ближе  къ 
послѣднему  стоить  рядъ  многочисленныхъ  работъ  о  вліяніи  спин- 
наго мозга  и  разныхъ  отдѣловъ  черепнаго  на  температуру  живот- 
ныхъ.  Но  меньше  всего,  къ  сожалѣнію,  изслѣдованъ  вопросъ  о 
вліяніи  перерѣзокъ  и  поврежденій  спиннаго  и  головнаго  мозга 
на  обмѣнъ  веществъ  въ  тѣлѣ,  а  въ  частности  на  его  газовый 
обмѣнъ  и  теплопродукцію.  Я  говорю — къ  сожалѣнію,  т  акъ  какъ 
только  подобные  опыты  могутъ  дать  болѣе  полные  отвѣты  о 
функціяхъ  центральной  нервной  системы,  чѣмъ  ихъ  даетъ  изслѣ- 
дованіе  одной  температуры  животнаго.  Но  прежде  чѣмъ  перейти 
къ  этимъ  немногочисленнымъ  работамъ  я  дамъ  здѣсь  самый 
краткій  перечень  работъ  о  вліяніи  центральной  нервной  системы 
на  температуру  тѣла. 

Авторы  по  этому  вопросу  распадаются  на  два  крупныхъ 
лагеря:  къ  первому  принадлежать  авторы,  отстаиваюш,іе  суш,ество- 
ваніе  въ  спинномъ  и  головномъ  мозгу  особыхъ  спеціально-терми- 
ческпхъ  центровъ,  т.  е.  центровъ  регулируюш,ихъ  теплообразо- 
ваніе  организма.  Другіе  же  авторы  отвергаютъ  существованіе 
термпческихъ  центровъ,  а  сводятъ  регуляцію  тепла  главнымъ 
образомъ  на  вазомоторные  и  мускуломоторные  приводы. 

За  существованіе  термпческихъ  центровъ  высказались  слѣдую- 
ш,іе  изслѣдователи: 

РізсЬег  С)  признаетъ  такіе  центры  въ  шейной  части  спиннаго 
мозга,  Чешихинъ  (^),  ЗсІігеіЪег  (^),  \Ѵоо(і  (^)  помѣщаютъ  ихъ  въ 


(»)  СепІгаІЫ.  Г.  (1.  тей.  \ѴІ8.  1869,  .Л»  17. 
П  АгсЬ.  Г.  Апаі.  и.  РЬуз.  1886,  8:  151. 
(3)  АгсЬ.  Г.  а.  §68.  РЬуз.  ТШ,  8.  576.  1871. 

(*)  ТЬе  Тапег  Іесіигез,     4,  \Ѵа8Ьіп§Іоп1875.Реѵег:  а  зіийу  еіс.  РЫІайеІрЫа  1880. 
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Роп8  Ѵагоііі.  Каипуп  и  ^иіпске  (^),  Моззо  (^).  Мас-А1І8Іег  (')  — 
въ  головномъ  мозгу,  безъ  опредѣленной  впрочемъ  локализаціи. 
У  дна  4-го  желудочка — АгопзоЬп  (^).  Въ  корѣ  большаго  мозга — 
Еи1епЬиг§  и  Ьапсіоіз  (^)  (у  заісиз  сгисіаигз),  Яіігщ  (*^)  и  Агоп- 
зоЬп  и  ВасЬз  Вокаі  ('^) — въ  заднихъ  отдѣлахъ  коры,  Ш- 
сііеі  (^^) — въ  переднихъ.  8а(іо\ѵ8кі  (^^),  Оігагй  ('^),  Оіі  ('^),  Ва- 
§іп8ку  (*^),  АГ0П80І1П  и  ЗасИз  (*^)  помѣщаютъ  ихъ  около  согрога 
зігіаи.  Тѣже  и  Оігагсі  помѣщаютъ  другой  центръ  у  посіиз  сигзо- 
гіиз.  Сіігізііапі  (^^)  у  зрительныхъ  бугровъ. 

Изъ  перечисленія  этихъ  работъ  видно,  что  теперь  прини- 
мается нѣсколько,  повидимому  самостоятельныхъ,  термическихъ 
центровъ.  Главные  изъ  нихъ  слѣдующіе  (^°):  1)  около  согриз 
зѣгіаѣит,  съ  каждой  стороны,  2)  у  писіеиз  сапйаШз,  3)  у  перед- 
няго  внутренняго  конца  іііаіаті  оріісі,  4)  между  іЬаІашііз  орѣісиз 
и  согриз  зігіаіига  и  два  центра  на  мозговой  корѣ.  Существованіе 
главнаго  тепловаго  центра  въ  Ропз — ОН  отвергаетъ.  Многіе  же 
авторы  объясняютъ  тѣ  или  другія  явленія,  наблюдаемыя  при 
перерѣзкахъ  спиннаго  мозга,  какъ  то  паденіе  или  повышеніе 
температуры,  не  параличемъ  или  раздраженіемъ  специфическихъ 
термическихъ  приводовъ,  а  сводятъ  все  на  сосудодвпгательные 
и  мускуломоторные  аппараты.  Такъ  Ніе^еі  (^^)  и  ЗсЬгоЙ"  (^^)  объ- 

(5)  АгсЬ.  Г.  Апаі.  и.  РЬуз.  1869.  8.  174  и  Оиіпске  АгсК.  Г.  ехр.  РаШоІ.  XV  1881. 

(6)  АгсЬ.  (.  раШоІ.  Апаі.  Ва.  106.  1886. 
(')  Ьапсеі.  МагсЬ.  1887. 

(8)  ВеиІзсЬе  гаей.  \Ѵос1іеп8с1і.  1884,  №  46. 

(  ')  СепІгаІЫ  Г.  й.  тесі.  '^із.  1876.  №  15.  Ѵеіѣап(1.  (і.  рЬув.  Оез.  гпг  Вегііп. 
1885,  №  16. 

(10)  СІЫ.  Г.  й.  шей.  \ѴІ8.  1876,  №  18. 

(11)  Веиі.  тей.  \ѴосЬеп8сЬ.  1884,  №  46.  ІЬа.  1884. 

(12)  Огзоѵі  Неіііар.  1882,  .Т»  2—5;  8—10,  реф.  іізъ  8сЬ.  ІаЬг. 

(13)  ааг.  ЬеЬйот.  стр.  243,  1884.  Сотріез  геп(1.  ХСУШ.  827.  1884. 
(1*)  СІЫ.  I  а.  тей.  \ѴІ88.  №  8—10,  1888. 

(15)  АгсЬ.  (Іе  РЬуз.  Ось.  стр.  231,  1836.  ІЬЛ.  х>Іаі  стр.  463,  1888. 

(16)  Іоигп  оГ  пег.  апй  тепі.  йіз.  Аргіі.  1884. 
(!')  УігсЬ.  АгсЬ.  NоѵетЬе^  1886. 

(18)  РДиеег'з  АгсЬ.  ОсЮЬег  1885. 

(19)  АгсЬ.  Г.  Апаі.  и.  РЬуз.  (рЬуз.  АЫЬ.)  стр.  572,  188  5. 

(20)  Ои.  ТЬе  Ьеаі  сепігез  оГ  ІЬе  соіЧех  сегеЬгі  аасі  Ропз  Ѵагоііі  Іоигп.  оГ  пег. 

тепі.  (ІІ8.  РеЬгиагу  1888. 
»    ТЬегар.  (та2.  стр.  592.  1887. 
»    ІЬа.  стр.  511,  1887. 

(21)  АгсЬ.  Г.  а.  дез.  РЬуз.  V,  8.  629. 

(22)  8іІ2Ьег.  а.  ^іеп.  Асаа.  ЬХХШ.  Магг  1876, 
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ясняютъ  повышеніе  температуры,  при  перерѣзкахъ  спиннаго 
мозга,  уменьшеніемъ  регуляціи  тепла  черезъ  дыханіе  и  отвер- 
гаютъ  усиленіе  теплопродукдіи.  КозепШаІ  (^^)  и  Кйззпег  ('^^), 
повторяя  опыты  Еи1епЬиг^'а  и  Ьапсіоіз,  получили  отрицательные 
результаты.  Ізгаеі  (^^)  и  РагіпаисІ  С^)  объясняютъ  паденіе  темпе- 
ратуры, при  извѣстныхъ  перерѣзкахъ  спиннаго  мозга,  обширнымъ 
параличемъ  мышдъ  и  недостаточнымъ  дыханіемъ.  Левицкій  (^^) 
получалъ,  при  перерѣзкѣ  спиннаго  мозга  выше  продолговатаго, 
обычно  пониженіе  температуры,  послѣдняя  поднималась  лишь  при 
существованіи  судорогъ.  Апдеі  (^^),  Бехтеревъ  (^^),  Каисіпііг  (^^), 
Кеіпііагй  (^')  и  др.  также  не  прибѣгаютъ,  для  объясненія  поднятія 
или  пониженія  температуры,  къ  тепловымъ  центрамъ. 

ІІерейдемъ  теперь  къ  разсмотрѣнію  работъ  о  вліяніи  перерѣ- 
зокъ  спиннаго  мозга  и  поврежденій  различныхъ  отдѣловъ  голов - 
наго  на  газообмѣнъ  и  на  теплопродукцію  животныхъ. 

Рййдег  (32)  высказалъ  мысль,  что  обмѣнъ  въ  тѣлѣ  животныхъ, 
лишенныхъ  юловнаго  мозга,  ростетъ  и  падаетъ  съ  повышеніемъ 
и  пониженіемъ  ихъ  температуры.  Послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга 
между  6  и  7  шейнымъ  позвонкомъ  обмѣнъ  вепі;ествъ  сильно  па- 
даетъ. Перерѣзка  же  ножекъ  мозга  вовсе  не  сказывается  на 
обмѣнѣ.  Къ  тѣмъ  же  выводамъ  пришелъ  и  Соіозапи  (^^).  Егіег  (^^), 
работая  надъ  кроликами,  пришелъ  между  прочимъ  къ  слѣдую- 
ш,ему  выводу.  У  животныхъ,  у  которых ъ,  вслѣдствіе  перерѣзки 
спиннаго  мозга,  парализованы  обширныя  мышечныя  группы, 
температура  тѣла  падаетъ  постепенно  до  смерти,  а  отдача  СО^ 
на  100  дгт.  вѣса  понижается  съ  0.0076  до  0.0015  гр.  ОгёЬапІ; 
и  ^^ип^иаи(і  (*),  дѣлая  перерѣзки  спиннаго  мозга  въ  шейной  его 


(23)  2иг  Кеппіпізз  (Іег  ДѴагтегеёиІігипё  еіс. 

(24)  СІЫ.  Г.  (1.  тесі.  ТѴІ88.  1877,  №  45. 

(25)  АгсЬ.  Г.  Апаіот.  и.  РЬуз.  1877,  8.  435. 

(26)  АгсЬ.  йе  РЬуз.  Іапѵ.  Рёѵг.  1877. 

Р )  АгсЬ.  I  Апаі.  и.  РЬуз.  1866,  стр.  151. 

(28)  РеІегзЬ,  тей.  тсЬепзсЬ.  45,  46.  1878. 

(29)  ІЬЙ.  №  25.  1881. 

(30)  ѴігсЬо\Ѵ8  АгсЬіѵ.  СІ,  стр.  276,  1885. 

(31)  Вегііп.  кі.  тсЬепзсЬ.  №  34,  1884. 

(32)  АгсЬіѵ.  Г.  й.  §68.  РЬуз.  1876,  стр.  282  и  333. 

(33)  АгсЬ.  Г.  а.  §68.  РЬуз.  1877,  стр.  92. 

(34)  АгсЬ.  Г.  а.  Апаі.  РЬуз.  и.  ^із.  Мей.  1876,  стр.  556. 

(*)  Сотріез  гепйиз  (1е  1а  зос.  йе  Ьіоіоёіе  т.  ІУ  1882  стр.  559.  ІпПиепсе  йе 
Іа  зесііоп  еіс...  зиг  Гехаіаііоп  йе  Гасійе  сагЬопідие. 
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части,  нашли  постоянное  паденіе  температуры  и  уменьшеніе 
выдѣленія  углекислоты.  Выработка  СО^  въ  организмѣ  такимъ 
образомъ,  по  словамъ  авторовъ,  ослаблена.  Костюринъ  (^^),  при 
перерѣзкахъ  спиннаго  мозга  въ  поясничной  его  части,  получилъ 
у  собакъ  слѣдующіе  результаты.  Въ  трехъ  случаяхъ  получилось 
послѣ  перерѣзки  усиленіе  теплопродукціи  и  возростаніе  количе- 
ства выдѣленной  углекислоты.  Въ  одномъ  опытѣ  теплопродукція 
возросла  послѣ  перерѣзки  на  34^/о,  а  углекислота  на  5і7о;  въ 
другомъ  опытѣ  возростаніе  тѣхъ  же  величинъ  равнялось  ЗІ^Д  и 
9б7о-  Въ  одномъ  же  опытѣ  теплопродукція  и  количество  выдѣ- 
ленной,  послѣ  перерѣзки,  углекислоты  почти  не  измѣнились,  что 
Костюринъ  приписываетъ  тому  обстоятельству,  что  животное  было 
очень  возбуждено  во  время  производства  нормальнаго  опыта.  При- 
вожу здѣсь  главные  выводы  изъ  этой  обстоятельной  работы  (*): 
1)  перерѣзка  спиннаго  мозга  между  2  и  3  поясничнымъ  позвон- 
ками ведетъ  за  собою  наростаніе  какъ  въ  абсолютномъ  числѣ 
калорій  тепла,  развиваемаго  животными,  такъ  и  въ  количествѣ 
выдѣляемой  ими  углекислоты;  2)  количество  углекислоты,  при- 
ходящееся на  одинъ  килокалорій,  послѣ  перерѣзки  сппннаго 
мозга,  становится  большимъ,  чѣмъ  у  нормальныхъ  животныхъ; 
слѣдовательно  характеръ  метаморфоза  въ  тѣлѣ,  послѣ  изолирова- 
нія  нижней  части  спиннаго  мозга,  измѣняется. 

Агоп8о1іп  и  8ас1і8  (^^),  дѣлая  опыты  надъ  кроликами,  соба- 
ками и  морскими  свинками  получили,  при  уколѣ  головнаго  мозга, 
который  шелъ  черезъ  кору,  черезъ  бѣлое  веш,ество  кнутру  отъ 
согрпз  зігіаішп  (вблизи  пойив  сигзогіиз  КоіЬпа^еГа)  до  основанія 
мозга,  сильное  поднятіе  температуры.  Когда  уколъ  не  доходилъ 
до  основанія  мозга,  а  задѣвалъ  лишь  согриз  8І:гіа1:иш,  темпера- 
тура достигала  своего  максимума  черезъ  сутки.  Послѣ  укола, 
дошедшаго  до  основанія  мозга,  температура  поднималась  уже 
черезъ  2 — 4  часа  до  своего  максимума.  Это  поднят іе  температуры 
имѣетъ  характеръ  лихорадки,  такъ  какъ  оно  сопровождается 
учаш,еннымъ  пульсомъ  и  дыхапіемъ.  При  этомъ  увеличено  какъ 
поглош,еніе  кислорода,  такъ  и  выдѣленіе  углекислоты.  Количе- 
ство азота  въ  мочѣ  возростаетъ  при  .этомъ  на  25" 

(З^)  О  вліяніи  поврежденій  нижней  частя  спиннаго  мозга  на  метаморфозъ 
животныхъ.  П-бургъ.  1884.  Диссертація. 
(*)  1.  с.  стр.  63. 

(36)  ІІеЬег  6\е  Вехіеііиийеп  (іез  СгѳЬігпз  шг  Когрег\ѵаггае  ип(і  г.  РіеЬег.  РПіі- 
дегв  АгсЬ.  В(1.  37,  8.  282. 


Нісііеі  (^')  нашелъ,  что  уколъ  въ  переднюю  часть  коры  поіу- 
шарій  большаго  мозга  вызываетъ  у  кроликовъ  поднятіе  темпера- 
туры до  40.5  и  41°  С,  а  иногда  и  до  42.8°  С.  Дальнѣйшіе  опыты 
показали,  что  это  поднятіе  температуры  зависитъ  отъ  усиленія 
теплопродукціи.  Подобную  центральную  гезр.  черепную  лихорадку 
описали  также  Г^е(іе^іс^  (^^)  и  Оігагй  (^^),  послѣдній  наблюдалъ 
при  подобномъ  повышеніи  температуры  усиленное  выдѣленіе 
азота  въ  мочѣ  и  упадокъ  въ  вѣсѣ  животнаго.  ОН  (*^),  при  непол- 
ныхъ  перерѣзкахъ  спиннаго  мозга  у  кроликовъ  между  грудной 
и  поясничной  его  частью  и  выше,  получилъ  усиленіе  выдѣленія 
углекислоты.  Въ  двухъ  же  опытахъ  онъ  получилъ  отрицательные 
результаты.  Въ  тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  выдѣленіе  углекислоты 
было  уменьшено,  температура  держалась  на  томъ  же  уровнѣ  или 
понижалась,  при  усиленіи  же  выдѣленія  СО^  и  температура  под- 
нималась. 

Перейдемъ  теперь  къ  описанію  производства  опытовъ. 

Газообмѣнъ  изслѣдовался  мною  по  методу  проф.  В.  В.  Пашу- 
тина  С),  методъ  этотъ  описанъ  не  разъ  въ  многочисленныхъ 
работахъ,  вышедшихъ  изъ  лабораторіи  В.  В.  Пашу  тина,  поэтому 
я  не  буду  на  немъ  останавливаться. 

Опыты  съ  газообмѣномъ  были  у  меня  раздѣльные,  т.  е.  я 
улавливалъ  газообмѣнъ  за  отдѣльные  промежутки  цѣлаго  опыта. 
Въ  однихъ  случаяхъ  суточный  опытъ  дѣлился  на  три  ровныя 
части  и  газообмѣнъ  опредѣлялся  за  каждые  8  часовъ;  или  я 
опредѣлялъ  газообмѣнъ  за  первые  шесть  часовъ,  за  слѣдующіе 
шесть  и  за  послѣдніе  двѣнадцать  часовъ.  Въ  тѣхъ  опытахъ,  гдѣ 
собаки  жили  не  долго  послѣ  операціи,  я  укорочивалъ  время 
опытовъ;  такъ,  при  перерѣзкахъ  Вароліева  моста,  опыты  длились 
всего  два  часа  и  газообмѣнъ  изслѣдовался  за  каждый  часъ 
отдѣльно,   а  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  мы  опредѣляли  сперва 


(37)  Сотріев  гепйиз  еіс.  1884.  Томъ  98,  стр.  827  и  1021. 
Сотр.  гепа.  йе  1а  80с.  йе  Віоі.  1884,  стр.  189,  209,  248. 

(38)  Nе^ѵеп8у8^ею  и.  ^агтергойисііоп.  АгсЬ.  Г.  (1.  ^ез.  РЬуз.  ХХХТШ, 
стр.  291,  1885. 

(^^)  СопІгіЬиІіоп  а  Гёіисіе  йе  ГіпПиепсе  гіи  сегѵеаи  виг  1а  сЬаІеиг  еі  зиг  1а 
йёѵге  АгсЬ.  йе  РЬуз.  погт.  еі  раШоІ.  №  8.  1888.  Уколъ  какъ  у  АгопвоЬп'а  и 
ЗасЬз'а. 

ЕІГесІз  оГ  весііопй  оГ  Ше  зріпаі  согй  ироп  Ше  ехсгеііоп  оГ  сагЬопіс  асій. 
Іоигп.  оГ  пег.  апй  тепі.  йіз.  ОсІоЬге  стр.  431,  1885. 

(>)  Объ  опредѣденіи  газообмѣна  у  животныхъ.  «Врачъ».  №  18.  1886. 


газообмѣнъ  за  первые  40  минутъ  и  потомъ  за  слѣдующіе  восемь- 
десятъ.  Это  дѣлалось  для  того,  чтобы,  при  улавливаніи  газовыхъ 
величинъ,  у  насъ  былъ  не  одинъ  общій  итогъ  за  сутки  напри- 
мѣръ,  но  чтобы  мы  могли  судить  о  томъ,  каковъ  былъ  газообмѣнъ 
въ  отдѣльные  промежутки  одного  опыта.  Такъ  напримѣръ  газо- 
обмѣнъ  могъ  быть  иногда  повышенъ  лишь  въ  первые  часы  и  за 
этимъ  усиленіемъ  могло  слѣдовать  сильное  паденіе.  При  простомъ 
суточномъ  опытѣ  мы  получили  бы  тогда,  въ  общемъ  итогѣ, 
пониженіе  газообмѣна,  которое  конечно  ничего  не  говорило  бы 
о  состояніи  газообмѣна  за  первые  часы  опыта.  Въ  виду  этого — 
всѣ  наши  опыты  были  раздѣлены  на  нѣсколько  частей.  Каждый 
опытъ  состоялъ  изъ  двухъ  половинъ,  изъ  опредѣленія  нормаль- 
наго  газообмѣна  и  изъ  газообмѣна  патологическаго.  Мы  старались 
при  этомъ  вести  опыты  такъ,  чтобы  животное,  въ  томъ  и  другомъ 
случаѣ,  было  по  возможноети  одинаковаго  вѣса,  а  также,  чтобы 
всѣ  остальныя  условія  опыта,  какъ  то  время  дня  и  часъ  начала 
опыта,  разрѣженіе  въ  камерѣ  и  скорость  тяги,  были  въ  нормаль- 
номъ  и  патологическомъ  опытахъ,  по  возможности,  одинаковы. 
Этимъ  мы  хотѣли  достигнуть  возможной  аналогичности  опытовъ. 
Конечно  довести  эту  аналогію  до  полной  тождественности  усло- 
вій  опыта  намъ  рѣдко  удавалось,  т.  е.  тяга  бывала  въ  патоло- 
гическомъ опытѣ  немного  сильнѣе,  или  слабѣе,  вѣсъ  живот- 
наго  мѣнялся  тоже  то  въ  ту,  то  въ  другую  сторону.  Обычно 
эта  разница  въ  вѣсѣ  была  мала  и  только  въ  нѣкоторыхъ  случа^яxъ 
она  равнялась  3 — Ю^/е  первоначальнаго  вѣса,  въ  одномъ  же 
случаѣ  (въ  опытѣ  №  5)  мы  имѣли  разницу  въ  227о- 

Въ  первыхъ  нашихъ  опытахъ  мы  дѣлали,  по  примѣру  Кандарат- 
скаго('),  нѣкоторыя  поправки  въ  величинахъ,  получаемыхъ  для  угле- 
кислоты и  для  водяныхъ  паровъ.  Эти  поправки  обусловливаются 
тѣмъ,  что,  при  замыканіи  животнаго  въ  камеру,  сюда  входитъ 
комнатный  воздухъ  съ  его  влажностью  и  СО^,  послѣдняя  однако  такъ 
ничтожна,  что  не  принимается  въ  разсчетъ,  водяные  же  пары 
приходилось  опредѣлять.  Кандаратскій,  путемъ  опытовъ,  получилъ 
среднюю  влажность  лабораторнаго  воздуха.  Зная  ее  и  зная 
объемъ  камеры,  емкость  которой  равнялась  у  насъ  108  литрамъ, 
легко  уже  опредѣлить  количество  водяныхъ  паровъ,  которые 
вносятся  при  всякомъ  опытѣ  въ  камеру  и  увеличиваютъ  тѣмъ 
количество  выдохнутыхъ  животнымъ  водяныхъ  паровъ.  Эта  по- 


(•)  Газообмѣнъ  при  острой  анэміи.  Диссертація.  С.-Петербургъ.  1888. стр.  23. 


правка  равнялась  у  насъ  0.760  грамма,  конечно  съ  знакомь 
минусъ.  Другія  двѣ  поправки  зависятъ  оттого,  что,  при  окончаніи 
опыта,  въ  камерѣ  остается  извѣстное  количество  СО"^  и  водяныхъ 
паровъ,  которые  пропадаютъ  для  обпі,ей  суммы  этихъ  вепі,ествъ. 

Поправки   опредѣляются  по  формулѣ  а  =    ^^^,  гдѣ  а  —  есть 

искомая  величина  Н^О  или  СО^,  108  —  объемъ  камеры  въ  литрахъ, 
Ь  —  количество  собранной  нами  за  весь  опытъ  или  СО'^  а 
п  —  количество  воздуха,  прошедшаго  черезъ  аппаратъ  за  все 
время  опыта,  въ  литрахъ.  Эти  двѣ  поправки  со  знакомъ  плюсъ. 

Вмѣсто  того,  чтобы  дѣлать  эти  поправки  для  СО'^  и  Н^О  я 
началъ,  по  совѣту  Б.  В.  Пашутина,  производить  предварительную 
вентилядію  камеры  передъ  начал омъ  каждаго  опыта.  Это  дѣла- 
лось  слѣдующимъ  образомъ,  какъ  только  собака  была  посажена 
въ  камеру  и  крышка  послѣдней  герметически  зажата  винтами, 
я  сообщалъ  камеру  съ  воздушной  пумпой  и  пропускалъ  въ  теченіи 
25 — 30  минутъ  воздухъ  черезъ  камеру  и  первые  поглотители,  но 
конечно  помимо  вторыхъ  поглотителей.  Продолжительность  пред- 
варительной вентиляціи  зависѣла  отъ  силы  тяги.  Это  дѣлалось 
съ  такимъ  разсчетомъ,  чтобы  воздухъ,  вошедшій  въ  камеру, 
успѣлъ  за  это  время  совершенно  возобновиться  свѣжимъ,  не 
содержаш,имъ  ни  СО^  ни  НоО.  Въ  это  время  успѣваетъ  однако 
не  только  уйти  воздухъ,  бывшій  раньше  въ  камерѣ,  что  избав- 
ляетъ  насъ  отъ  поправки  на  вошедшіе  до  опыта  водяные  пары, 
но  и  воздухъ  получитъ  то  процентное  отношеніе  СО^  и  Н2О, 
которое,  при  ровной  тягѣ,  должно  удерживаться  на  одной  высотѣ 
за  все  время  опыта.  Если  теперь,  послѣ  предварительной  венти- 
ляціи,  начать  настояш,ій  опытъ,  сообпі,ивъ  камеру  со  вторыми 
поглотителями,  то,  по  окончаніи  опыта,  не  надо  уже  дѣлать 
никакой  поправки  на  оставшіяся  въ  камерѣ  СО^  и  Н2О,  такъ 
какъ, — съ  какой  газовой  смѣси  воздуха  мы  начали  опытъ,  такую 
мы  оставляемъ  въ  камерѣ  при  окончаніи  опыта.  Единственная 
ошибка  при  этомъ  та,  что  мы  опредѣляемъ  вѣсъ  животнаго  до 
посадки  его  въ  камеру,  а  не  передъ  самымъ  опытомъ,  который 
начинается  черезъ  25 — 30  минутъ,  такъ  что  потеря  въ  вѣсѣ 
относится  некъ  24  часамъ,  акъ  24  часамъ  плюсъ  25  или  30  минутъ. 
Разница  при  этомъ  конечно  не  велика  и  она  сказывается  только  на 
величинѣ  поглощеннаго  кислорода.  Правда — въ  тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ 
мы  пользовались  внутренними  поглотителями,  количество  опре- 
дѣленныхъ  за  опытъ  водяныхъ  паровъ  должно  быть,   при  пред- 


варительной  вентиляціи,  немного  больше  дѣйствительнаго  коли- 
чества, но  эта  разница  очень  не  велика;  ошибка  будетъ  меньше 
грамма  С)  и  ее  не  трудно  исправить,  зная  количество  водяныхъ 
паровъ,  поглощ,енныхъ  хлористымъ  кальціемъ. 

Предварительная  вентиляція  стала  примѣняться  со  втораго 
опыта,  а  съ  8-го  опыта  были  совершенно  оставлены  внутренніе 
поглотители,  а  вмѣсто  того  значительно  усилена  тяга  воздуха. 
Такимъ  образомъ  только  въ  шести  опытахъ  у  насъ  была,  при 
внутреннихъ  поглотителяхъ,  предварительная  вентиляція  камеры. 

Желая  выяснить,  насколько  вѣрны  наши  выводы  насчетъ 
состоянія  водяныхъ  паровъ  въ  разныхъ  опытахъ,  мы  провѣрили 
всѣ  опыты  въ  этомъ  направленіи,  чтобы  узнать  не  былъ  ли  воз- 
духъ  въ  камерѣ  насыщенъ  парами.  Въ  первыхъ  семи  опытахъ 
мы  работали,  какъ  упомянуто  выше,  со  внутренними  поглотите- 
лями изъ  хлористаго  кальція,  которые  конечно  понижали  насы- 
пі,енность  воздуха  водяными  парами.  Посмотримъ  теперь,  сколько 
было  у  насъ  въ  воздухѣ  водяныхъ  паровъ  и  сколько  онъ  могъ 
бы  унести  при  полномъ  его  насьщеніи.  Такъ  воздухъ  унесъ  въ 
первомъ  опытѣ  (А)  138.290 —  44.295  (*)  =г  93.955  грам.  паровъ, 
а  между  тѣмъ  онъ  могъ  бы  поглотить  всего,  принимая  1°  въ  ка- 
мерѣ  около  20°  С,  124.440  грамма  (**).  Въ  опытѣ  №  1  (В)  воз- 
духъ унесъ  189.065 — 70.670(*)  =  118.395  граммъ  воды,  а  могъ  бы 
унести,  при  полномъ  насыщеніи,  —132.872  гр.  Въ  опытѣ  №  2  (А) 
воздухъ  унесъ  изъ  камеры  203.715  —  52.810  (*)  =150.905  граммъ 
водяныхъ  паровъ,  при  полномъ  же  насьщеніи  онъ  могъ  бы  унести 
188.700  граммъ.  Въ  томъ  же  опытѣ,  послѣ  перерѣзки,  воздухъ 
унесъ  изъ  камеры  328.335  —  87.220(*)  г=  241.115,  а  при  полномъ 
насыщеніи  онъ  унесъ  бы  263.109  гр.  Въ  опытѣ  №  4  (А)  воздухъ 
могъ  поглотить  103.743  граммъ  воды,  но  на  его  долю  пришлось 
только  115.760— 44. 170=71. 590.  Тоже  мы  видимъ  въ  опытѣ  №  4 
(В).  Въ  опытахъ,  гдѣ  не  было  внутреннихъ  поглотителей,  воздухъ 
камеры  тоже  не  былъ  насыщенъ  водяными  парами.  Въ  опытѣ  №  8 
прошло  въ  12  часовъ  6437  литровъ  воздуха,  который  могъ  бы 
поглотить,  при  полномъ  насыщеніи,  109.4  граммъ  воды,  между 
тѣмъ  какъ  за  этотъ  промежутокъ  времени  выдѣлено  всего  59.1 

(*)  Если  работать  съ  маленькими  собаками. 
(*)  Поглощено  хлористымъ  кальціемъ. 

(**)  Мы  знаемъ,  что  въ  одномъ  кубическомъ  метрѣ  (1000  литровъ)  воздуха 
можетъ  находиться,  при  0°,  только  4.8  грамма  воды,  при  20°  С  около  17.0 
граммъ.  Смотри  Мендѣдевъ — Основы  Химіи,  Часть  I  стр.  86.  изд.  1877. 


граммъ  воды.  Въ  томъ  же  опытѣ,  послѣ  перерѣзки,  прошло  5782 
литра  воздуха,  который  могъ  бы  поглотить  98.3  граммъ  воды,  а 
между  тѣмъ  за  это  время  было  выдѣлено  лишь  56.1  гр.  Тоже 
самое  мы  видимъ  и  во  всѣхъ  остальныхъ  опытахъ.  Слѣдовательно 
во  всѣхъ  нихъ  воздухъ  камеры  былъ  далекъ  отъ  полнаго  насы- 
щенія  водяными  парами. 

Приступая  къ  описанію  оперативной  стороны  нашихъ  опытовъ, 
я  долженъ  сказать,  что  всѣ  операдіи  дѣлались  при  соблюденіи 
обычныхъ  антисептическихъ  предосторожностей,  надъ  которыми 
я  не  буду  останавливаться. 

Операція  перерѣзки  спиннаго  мозга  въ  поясничной  части  не 
требовала  особенной  ловкости.  Дѣлается  продольный  разрѣзъ,  въ 
3  —  4  сантиметра  длиною,  разрѣзаются  кожа  и  мышцы,  доходятъ 
до  соотвѣтственнаго  остистаго  отростка,  который  отш,епляется 
узкими  костными  ш,ипдами  у  самаго  основанія.  На  это  мѣсто  ста- 
вится небольшой  трепанъ.  Когда  кость  просверлена,  то  отверстіе 
очищается  отъ  всѣхъ  костныхъ  обломковъ,  которыхъ  здѣсь  впро- 
чемъ  обычно  не  бываетъ.  Послѣ  этого  дѣлается  въ  сіига  острыми 
ножницами  не  большое  отверстіе,  черезъ  которое  вводится  тонкій 
серповидный  ножъ  подъ  спинной  мозгъ,  который  и  разрѣзается 
при  осторожномъ  вытаскиваніи  ножа.  Кровотеченіе  при  этомъ 
минимальное.  Операція  въ  грудной  части  гораздо  труднѣе,  такъ 
какъ  остистые  отростки  здѣсь  очень  длинны  и  почти  прилегаютъ 
другъ  къ  другу,  вслѣдствіе  чего  получается  очень  глубокая  рана, 
въ  которой  трудно  разобраться.  Кромѣ  того  и  мускулатура  здѣсь 
очень  толста.  Поэтому,  при  перерѣзкахъ  въ  грудной  части,  не 
всегда  можно  было  сохранять  твердую  мозговую  оболочку,  кромѣ 
того  и  кровотеченіе  здѣсь  бываетъ  сильнѣе,  такъ  какъ  повреж- 
дается больше  сосудовъ.  Бообш,е  операціи  не  дѣлались  здѣсь 
такъ  чисто,  какъ  напримѣръ  въ  поясничной  части,  вслѣдствіе 
чего  часто  въ  костномозговомъ  каналѣ  оставались  части  костей, 
края  роспила  бывали  не  чисты  и  т.  д.  Полная  перерѣзка  въ 
шейной  части  не  представляла  особенныхъ  затру дненій;  задача 
облегчалась  епі,е  тѣмъ,  что  дуги  позвонковъ  не  прилегаютъ  въ 
нижнемъ  отдѣлѣ  шейной  части  тѣсно  другъ  къ  другу,  такъ  что 
между  ними  остаются  довольно  широкія  отверстія,  закрытыя  не 
особенно  плотной  фиброзной  оболочкой.  Черезъ  эти  отверстія 
можно  легко  добраться  до  спиннаго  мозга,  не  дѣлая  предвари- 
тельно ни  резекціи,  ни  трепанаціи  дуги  позвонка.  Лишь  въ  нѣко- 
торыхъ  случаяхъ,    когда  необходимо  было  доставить  себѣ  широ- 
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кій  доступъ  къ  спинному  мозгу,  вся  дуга  соотвѣтственнаго  поз- 
вонка резицировалась  тонкими  костными  щипцами.  Спинной  мозгъ 
перерѣзывался  и  здѣсь  серповиднымъ  ножемъ.  Гораздо  большей 
оперативной  ловкости  требуютъ  частичныя  перерѣзки  спиннаго 
мозга,  которыя  всѣ,  кромѣ  одной,  дѣлались  въ  шейной  части. 
Для  перерѣзки  заднихъ  столбовъ  спинной  мозгъ  широко  раскры- 
вался, благодаря  полной  резекціи  дуги  позвонка  и  перерѣзкѣ 
сіигае  таігіз.  Когда  такимъ  образомъ  спинной  мозгъ  былъ  совер- 
шенно обнаженъ,  въ  него  втыкался  сбоку  узкій,  слегка  искрив- 
ленный ножъ,  который  выкалывался  съ  противоположной  стороны 
и  тогда  уже  задніе  столбы  разсѣкались  снутри  кнаружи.  Боковой 
столбъ  разрѣзывался  прямымъ  ножемъ,  остріе  котораго  вкалыва- 
лось немного  кнаружи  отъ  средины  спиннаго  мозга;  мозгъ  про- 
калывался насквозь  и  тогда  уже  перерѣзывался  боковой  столбъ. 
Это  сопровождалось  порядочнымъ  кровотеченіемъ.  Труднѣе  же 
всего  была  перерѣзка  переднихъ  столбовъ,  для  чего  пришлось 
придумать  ножъ  особенной  конструкціи:  узенькій,  почти  прямой 
ножъ  былъ  придѣланъ  подъ  прямымъ  угломъ  къ  немного  изогну- 
той ручкѣ,  такъ  что  лезвіе  ножа  смотрѣло  внизъ.  Остріе  ножа 
вкалывалось  осторожно  въ  одну  изъ  боковыхъ  сторонъ  спиннаго 
мозга,  потомъ  ножъ  проводился  черезъ  всю  толш,у  мозга  къ  про- 
тивоположной боковой  сторонѣ  и  тогда  уже,  при  легкомъ  накло- 
неніи  ручки  въ  противоположную  сторону,  перерѣзывались  перед- 
ніе  столбы. 

Одинъ  опытъ  былъ  сдѣланъ  съ  перевязкой  спиннаго  мозга 
помош,ію  тонкой  шелковой  лигатуры,  для  этого  подъ  спинной 
мозгъ  проводилась  осторожно  тонкая,  очень  изогнутая  аневризма- 
тическая  игла  съ  лигатурой.  Лигатура  стягивалась  не  туго,  при 
чемъ  я  особенно  старался  не  приподнять  и  не  вытягивать  спин- 
ной мозгъ.  Считаю  при  этомъ  не  лишнимъ  упомянуть  здѣсь,  что 
мною  были  сдѣланы  двѣ  попытки  пережечь  спинной  мозгъ  тонкой 
платиновой  петлей  гальванокаутера,  накаленной  до  бѣла,  при  этомъ 
петля  проводилась  также,  какъ  шелковая  лигатура,  но  оба  раза, 
сейчасъ  послѣ  пережиганія  спиннаго  мозга,  наступала  моменталь- 
ная смерть. 

Перерѣзка  Вароліева  моста  представляетъ  больше  всего  зат- 
рудненій  и  пришлось  употребить  не  мало  усилій  и  пожертвовать 
нѣсколькими  собаками,  пока  миѣ  наконецъ  стала  удаваться  опе- 
рація.  Сама  операція  дѣлаласъ  слѣдуюш,имъ  образомъ.  Кожа  на 
затылкѣ  отсепаровывалась  внизъ,  въ  видѣ  широкаго  треугольнаго 
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лоскутка.  Мышечныя  прикрѣпленія  отдѣлялись  отъ  затылочной 
кости  на  столько,  чтобы  обнажилась  часть  затылочной  кости,  край 
затылочной  дыры  и  дуга  перваго  шейнаго  позвонка.  Фиброзная 
оболочка,  закрывающая  довольно  широкое  пространство  между 
затылочнымъ  отверстіемъ  и  дугой  перваго  позвонка,  разрѣзалась  и 
часть  затылочной  кости  отщеплялась  настолько,  чтобы  дать  свобод- 
ный доступъ  къ  продолговатому  мозгу  и  къ  самому  нижнему  краю 
мозжечка.  Послѣ  чего  разрѣзалась  йига  таіег  и  между  мозжечкомъ 
и  продолговатымъ  мозгомъ  проводился  осторожно  вверхъ  тоненькій, 
узкій  ножикъ.  который  походи лъ  на  ножъ,  употреблявшійся  для 
перерезки  переднихъ  столбовъ.  Этимъ  ножомъ  и  разрѣзался  Варо- 
ліевъ  мостъ  безъ  какихъ  либо  поврежденій  продолговатаго  мозга 
и  мозжечка.  Кровотеченіе  при  этомъ  не  особенно  сильное,  если 
только  не  разрѣзана  агіегіа  Ьазііагіз,  чего  надо  остерегаться. 
Когда  кровотеченіе  остановлено,  рана  тщательно  промывается  раст- 
воромъ  сулемы  1  :  1000  и  кожная  рана  зашивается  узловатымъ 
швомъ. 

Искусственное  дыханіе, — въ  опытахъ  №  23  и  №  24,  соединя- 
лось слѣдующимъ  образомъ  съ  опредѣленіемъ  газообмѣна.  Воздухъ 
шелъ  изъ  нагнетательнаго  насоса  черезъ  рядъ  обычныхъ  нервона- 
чальныхъ  поглотителей,  гдѣ  онъ  терялъ  водяные  пары  и  угле- 
кислоту. Впереди  стклянокъ  съ  сѣрной  кислотой  была  поставлена 
объемистая  пустая  стклянка,  она  должна  была  сглаживать  рѣзкія 
колебанія  въ  давленіи,  которыя  неминуемы  при  работѣ  нагнета- 
тельнаго насоса.  Изъ  первыхъ  поглотителей  воздухъ  шелъ  въ 
Т-образную  трубку,  длинное  колѣно  которой  было  вставлено  въ 
трахею  и  солидно  прикрѣплено.  Изъ  другаго  отводящаго  колѣна 
трахеальной  трубки  воздухъ  шелъ  въ  большой  стеклянный  сосудъ, 
игравшій  ту  же  роль,  что  и  сосудъ  передъ  первоначальными  погло- 
тителями. Изъ  него  воздухъ  проходилъ  уже  въ  рядъ  обычныхъ 
вторыхъ  поглотителей  и  въ  воздушную  пумпу,  которая  слабо  аспи- 
рировала  воздухъ.  Если  насосъ  и  не  работалъ,  все-таки  могла  про- 
исходить легкая  тяга  воздуха  черезъ  весь  аппаратъ,  такъ  какъ 
воздухъ  могъ  легко  просасываться  черезъ  щели  въ  мѣхахъ.  Для 
того,  чтобы  произвести  у  животнаго  вдыханіе  —  зажималась  отво- 
дящая труба,  идущая  отъ  трахеальной  трубки  ко  вторымъ  погло- 
тителямъ,  вслѣдствіе  чего  повышенное  давленіе  воздуха  прямо 
растягивало  грудную  клѣтку  животнаго.  Для  произведенія  же 
выдоха  —  зажимъ  отпускался  и  воздухъ  легочный,  находящійся 
подъ  повышеннымъ  давленіемъ,  прямо  устремлялся  въ  сторону 
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пониженнаго  давленія,  т.  е.  въ  рядъ  вторыхъ  поглотителей.  Въ 
минуту  дѣлалось  18  вдыханій.  Животное,  привязанное  къ  доскѣ, 
металось  при  этомъ  лишь  въ  первое  время,  а  потомъ  лежало 
смирно. 

Всѣ  животныя  передъ  началомъ  опытовъ  предварительно  прі- 
учались  къ  лабораторной  обстановкѣ  и  къ  воздушному  япі,ику. 
Пріученіе  состояло  въ  томъ,  что  ихъ  сажали  въ  первый  разъ  на 
4 — 5  часовъ  въ  камеру  при  полной,  обычной  обстановкѣ  опыта, 
только  конечно  безъ  втораго  ряда  поглотителей;  потомъ  на  слѣ- 
дующій  день  ихъ  сажали  на  6 — 8  часовъ  и  наконецъ  на  1 2  часовъ, 
послѣ  чего  всѣ  собаки  сидѣли  очень  спокойно  и  вполнѣ  мирились 
съ  своимъ  положеніемъ  въ  ящикѣ. 

Передъ  опытомъ  собакъ  кормили  въ  послѣдній  разъ  наканунѣ, 
послѣ  обѣда,  въ  4  часа  и  послѣ  того  онѣ  не  получали  ни  пипі,и, 
ни  питья,  такъ  что  опытъ  начинался  обычно  въ  кондѣ  первыхъ 
сутокъ  полнаго  голоданія  животнаго.  У  насъ  опредѣлялся  слѣдо- 
вательно  газообмѣнъ  у  голодающихъ  собакъ  и  только  для  крат- 
кости, въ  нашихъ  опытахъ,  первое  опредѣленіе  газообмѣна  наз- 
вано нормальнымъ.  ГІослѣ  нормальнаго  опыта  собака  нѣкоторое 
время  откармливалась  и  отдыхала  и  потомъ  уже  мы  приступали 
къ  патологическому  опыту. 

По  поводу  протоколовъ  вскрытій  я  долженъ  замѣтить,  что 
мною  отмѣчались  въ  нихъ  лишь  самыя  рѣзкія,  выдающіяся  явле- 
нія  на  трупѣ. 


опыт  ы. 
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ПЕРВАЯ  ГРУППА  ОПЫТОВЪ. 
Перерѣзка  спиннаго  мозга  въ  поясничной  части. 

Опытъ  №  1. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Черный  кобель,  дворняжка,  посаженъ  въ  камеру  въ  1-ыя  сутки 
полнаго  голоданія.  Начало  опыта  30  ноября,  въ  10  часовъ  утра. 
Опытъ  продолжался  24  часа.  Собака  была  все  время  довольно 
спокойна. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    6435  грм.  ]  __ 

.     послѣ  »    .    .    6288    .   (Средшй  вѣсъ       Ь^Ы. 5 

Потеря  .    .     147  грм. 

Воздуха  пропущено  въ  24  часа  всего  7320  литровъ,  а  въ 
1  минуту  5  литровъ. 

Въ  первые  8  часовъ  прошло  .    .    2594  л. 
Во  вторые  8  часовъ  прошло   .    .    2328  » 
Въ  послѣдніе  8  часовъ  прошло  .    2398  » 

7320  л. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ — 12  тт.  За  24  часа  выдѣлено  въ 
граммахъ: 

Угольной  кислоты  =  132.860 

Водяныхъ  паровъ  =  138.290 

Обш,ая  сумма  потерь.  .  .  .  =271.150 
Поглощено  кислорода    .    .    .  =124.150 

Въ  первые  8  часовъ  выдѣлено  угольной  кислоты.    =  46.816 

Въ  слѣдующіе  8  ч.        »            »             »  .    =  42.820 

Въ  послѣдніе    8  »         »             »             »  .    =  43.225 

На  кило  вѣса  въ  24  часа  выдѣлено  СС^.  .  =  20.88 

»  24    '>            у>       Н2О    .  =  21.73 

»      у>       »     »   24    »     поглощено    О   .  =  20.22 

Отношеніе  кислорода  СО^  къ  поглощенному  =  1  :  1.33 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  того  же  животнаго  былъ  перерѣзанъ  спинной  мозгъ  въ 
области  3-го  поясничнаго  позвонка.  Собака  посажена  въ  камеру 
спустя  25  минуть  послѣ  перерѣзки. 

Начало  опыта  7  декабря  въ  10 Уз  часовъ  утра.  Опытъ  продол- 
жался 24  часа.  Собака  была  все  время  очень  безпокойна:  цара- 
пала яш.икъ,  постоянно  ворочалась  и  металась.  Въ  сутки  пропу- 
щено всего  воздуха  7816  литровъ,  а  въ  1  минуту—  5,4  литра. 


Въ  первые  8  часовъ  прошло 

Во  вторые   8  » 

Въ  послѣдніе  8  »  » 


Температура  тѣла  до  перерѣзки. 
»  »    послѣ  » 


2629 
2514 
2673 


опыта  . 


7816  л. 

39.3  с. 

39.8  * 

39.7  ^ 


Вѣсъ  собаки  до  опыта  .    .    6560  грм  і         .„  „ 

X  ««^/л        :  среднш  вѣсъ=б430гр. 

»   послѣ  *      .    .    6300    ^    \  ^  ^ 


Потеря.  . 

Разрѣженіе  въ  камерѣ  — 
граммахъ: 

Угольной  кислоты. 
Водяныхъ  паровъ 
Мочи  и  кала. 


260  грм. 

12  тт.   За  24  часа  выдѣлено  въ 


Общая  сумма  потерь 
Поглощено  кислорода 


=  217.535 
=  189.065 
=  127.820 


=  534.420 
=  274.420 


Въ  первые  8  часовъ  выдѣлено  СО-.  .  .  —  79.455 
»  слѣдующіе  8  час.  »  »  .  .  .  =:  70.115 
»    послѣдніе   8    »        »         »...==  67.965 

На  кило  вѣса  въ  24  часа  выдѣлено  СО^  .    =  33.83 
»   24     *  т.       Н.О  .    =  29.40 

»      »       »      »   24     »    поглощено    О  .  =42.52 

Отношеніе  кислорода  СО^  къ  поглощенному  =  1  :  1.7 
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Опытъ  №  2. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

а)  Животное  не  пріученное  кь  камерѣ. 
Пестрый  кобель,  дворняжка,  посаженъ  въ  камеру  27  ноября, 
въ  І2Ѵ2  часовъ  дня.  Опытъ  продолжался  24  часа.  Собака  была 
все  время  страшно  возбуждена.  Она  постоянно  металась  и  лаяла; 
двѣ  толстыя  пробки  были  пзгрызаны  въ  мелкіе  кусочки,  ящикъ 
былъ  во  многихъ  мѣстахъ  поцарапанъ  и  носилъ  слѣды  зубовъ. 
Всего  пропущено  воздуха  12755  литровъ,  а  въ  1  минуту 
8.85  литровъ. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта  .    .    7913  гр.  ]  „       „„„^  ^ 

X  г^п.г.         среднш  вѣсъ=7776,5 

*        *    послѣ  *         .    7640  *  ^  ' 


Потеря  .      273  гр. 
Выдѣлено  за  24  часа  въ  граммахъ: 
Угольной  кислоты  . 
Водяныхъ  паровъ  . 
Вѣсъ  мочи.    .    .  . 


=  190.805 
=  262.650 
=:  9.930 


Общая  сумма  потерь. 

Поглощено  кислорода 
Въ  первые  ^  часовъ  выдѣлено  СО^ 
Во  вторые  8  ^ 

Въ  послѣдніе  8  час.       »         »  . 
На  кило  вѣса  въ  24  часа  выдѣлено  СО 
»      »       »     5>   24  ^ 

»  »  »  »  24  »  поглощено  О.  =г 
Отношеніе  кислорода  СО^  къ  поглощенному  = 


И.О. 


463.385 
190.385 

=  69.395 
=  61.875 
=  59.535 
=  24.53 
33.77 
24.48 
1  :  1.37 


Ь)  Жттпное  пргученное  къ  камерѣ. 

Собака  таже,  посажена  въ  камеру  4  декабря,  въ  8  ч 
утра.  Опытъ  продолжался  24  часа, 
очень  спокойно.  Въ  сутки  пропущено 
въ  1  минуту  =  7.7  литровъ. 

Разрѣженіе  камеры —  12  тт. 


40  м. 

Собака  сидѣла  все  время 
11100  литровъ  воздуха,  а 


Вѣсъ  собаки  до  опыта  .    .    7892  гр. 
»        ^    послѣ  »         .    7660  » 


средній  вѣсъ  =  7776 


Потеря  .     232  гр. 

За  это  время  выдѣлено  въ  граммахъ  СО^ 
»    »     »  «        »        »  Нг,0 

»  »  »  поглощено  »  »  О 
Въ  первые  8  часовъ  выдѣлено  СО^  . 

Во  вторые  8     =^  »  *  .  . 

Въ  послѣдніе  8  час.       »  *  .  . 

На  кило  вѣса  въ  24  часа  выдѣлено  СО^ 
»      »       »     »  24    *  ^  Нг,0 

»     »       *     »  24    »     поглощено  О 

Отношеніе  кислорода  СО^  къ  поглощенному 


=  174.900 
=  203.715 
=  145.615 
=1  67.02 
=  54.65 
=:  53.23 
=1  22.49 
=  26.19 
=  18.85 
=  1  .  1.16 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  того  же  животнаго  перерѣзанъ  спинной  мозгъ  на  уровнѣ 
3-го  пояснпчнаго  позвонка.  20  ыинутъ  послѣ  перерѣзки  животное 
посажено  въ  камеру.  Начало  опыта  11  декабря  въ  9  час.  20  мин. 
утра.  Опытъ  продолжался  24  часа.  Собака  была  возбуждена, 
часто  ворочалась  и  двигалась  по  камерѣ,  стараясь  то  свернуться, 
то  перемѣнить  положеніе.  Въ  концѣ  опыта  дно  камеры  было  по- 
крыто большими  комками  шерсти,  содранной  во  время  этихъ  по- 
стоянныхъ  двпженій.  Всего  нропупі,ено  въ  24  часа  15.477  литровъ 
воздуха,  а  въ  1  минуту=10.7  л. 

Вѣсъ  собаки   до  опыта  7867  гр.і 

.    послѣ     ^     7491  .  I    ^Р^Л-  вѣсъ=7679. 

Потеря    376  гр. 

Температура  тѣла    до   перерѣзки  39.0  С. 
»  »    послѣ        »         39.5  С. 

»  »       »  »         39.6  С. 

Выдѣлено  въ  24  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты    =  240.780 
Водяныхъ  паровъ    =  328.335 
Шерсти  и  мочи       =  13.355 
Обпі,ая  сумма  потерь  582.470 


Поглопі,ено  кислорода  206.470 

Въ  первые  8  часовъ  выдѣлено  СО'^  =87.120 
въ  слѣдуюш,.  8       »  »  =  79.475 

въпослѣдніе8       »  »  х>  =74.185 

На  кило  вѣса  въ  24  часа  выдѣлено   СО^  =  31.35 

Н^О  =42.75 

»  »  поглопі,ено    О  =  26.88 

Кислородъ  изъ  СО^  относится  къ  кислороду  поглопі,енному= 1:1. 17. 

Вскрытіе  было  произведено  въ  первомъ  случаѣ  на  3-ьи  сутки 
послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга,  а  во  второмъ  случаѣ  черезъ 
24  часа,  при  чемъ  обѣ  собаки  были  убиты  уколомъ  въ  четвертый 
желудочекъ.  Собаки,  съ  подобнымъ  поврежденіемъ  спиннаго  мозга, 
какъ  это  показалъ  и  Костюринъ,  могутъ  прожить  до  двухъ  не- 
дѣль,  умирая  при  этомъ,  какъ  видно  изъ  вскрытій  животныхъ  съ 

2 
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пробными  перерѣзкамп,  при  явленіяхъ  остраго  нефрита  и  при 
урэмическпхъ  припадкахъ. 

Вскрытіе  въ  опытѣ  Л«  1  и  Л»  2  показало,  что  трепанаціонное 
отверстіе  находится  въ  верхней  части  3-го  поясничнаго  позвонка. 
Спинной  мозгъ  разрѣзанъ  черезь  отверстіе  въ  (іига,  которая  въ 
остальномъ  своемъ  протяженіи  не  поранена.  Въ  первомъ  случаѣ 
ниже  разрѣза  находится  подъ  сіига  незначительное  кровоизліяніе, 
простирающееся  до  саийа  едиіпа. 

Легкія  не  представляли  замѣтныхъ  отклоненій  отъ  нормы.  По- 
лости сердца  были  растянуты  кровью,  больше  всего  крови  было 
въ  правомъ  преосердіи.  Ѵепа  саѵа  іп^егіог  и  сосѣднія  вены  пере- 
полнены кровью.  Печень  темно-фіолетоваго  цвѣта,  увеличена,  при 
разрѣзахъ  вытекаетъ  много  жидкой,  темной  крови.  Желчный  пу- 
зырь растянутъ  желчью.  Селезенка  не  представляетъ  замѣтныхъ 
измѣненій.  Почки  темно-фіометоваго  цвѣта  и  содержатъ  довольно 
много  жидкой  крови.  Лоханки,  мочеточнпкъ  и  мочевой  пузырь  бы.іп 
растянуты  мочей.  Репіз  не  былъ  эригированъ.  Въ  тонкихъ  кпш- 
кахъ  наблюдались  явленія  застойной  гипереміи.  Толстыя  кишки 
наполнены  каломъ.  На  нижнихъ  конечностяхъ  въ  первомъ  только 
случай  былъ  явленія  развивающихся  пролежней,  во  второмъ  слу- 
чаѣ  нхъ  не  было. 

Сейчасъ  послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга  въ  мышцахъ  перед- 
нихъ  и  заднихъ  конечностей,  какъ  это  уже  было  замѣчено  Косткь 
ринымъ,  наступали  клоническія  судороги,  длившіяся  минуты  двѣ 
и  смѣнявшіяся  тоническими.  Все  это  вмѣстѣ  длилось  3 — 4  ми- 
нуты. Послѣ  этого  наступалъ  параличъ  заднихъ  конечностей, 
какъ  двигательный,  такъ  и  чувствительный.  Заднія  конечности 
притянуты  къ  животу  и  животное  находится  въ  состояніи  силь- 
наго  возбужденія:  посаженное  на  полъ  оно  безпокойно  бросается 
изъ  стороны  въ  сторону,  старается  подняться  на  заднія  ноги, 
падаетъ  при  этомъ  на  бокъ,  опять  старается  подняться  и  т.  д. 

Температура  тѣла  іп  ѵесіо  возвышается  послѣ  перерѣзкн  на 
0.,-.0.,°  С. 

Если  принять  данныя  нормальнаго  газообмѣна,  на  кило  вѣса 
за  сутки,  за  сто,  то  данныя  патологическаго  выразятся  слѣдую- 
щими  цифрами: 

Въ  первомъ  опытѣ  послѣ  перерѣзки 

количество  угольной  кислоты  стало  вмѣсто  100 — 162.0 
»  водяныхъ  паровъ  >  »  »  — 135.2 
»        поглощен,  кислор.   »         »       »  — 210.2 
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Во  второмъ  опытѣ  послѣ  перерѣзки: 

количество  угольной  кислоты  стало  вмѣсто  100 — 139.3 
»  водяныхъ  паровъ  >  »  »  — 163.2 
»        пог лащен,  кислор.   »         »       »  — 142.6 

И  такъ  газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга  въ  пояс- 
ничной части  ясно  увеличивается. 

Изъ  двухъ  опредѣленій  нормальнаго  газообмѣна  въ  опытѣ  №  2 
видно,  что  хотя  газообмѣнъ  у  животнаго,  вовсе  непріученнаго- 
къ  камѣрѣ  и  поэтому  страшно  безпокойнаго,  и  больше,  чѣмъ  у 
животнаго  спокойнаго,  но  эта  разница  далеко  не  такъ  значительна, 
какъ  разница  между  газообмѣномъ  нормальнымъ  и  таковымъ 
послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга. 
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ВТОРАЯ  ГРУППА  ОПЫТОВЪ. 


Перерѣзка  спиннаго  мозга  въ  грудной  части. 


Опытъ  ]Ѵо  3. 


А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 


Маленькій  бѣлый  кобель,  дворняжка,  съ  длинной,  рѣдкой  шерстью, 
посаженъ  въ  камеру  16  декабря,  въ  9  часовъ  20  минутъ  утра. 
Опытъ  продолжался  24  часа.  Собака  сидѣла  въ  камерѣ  довольно 
спокойно.  Всего  пропупі,ено  вь  сутки  6674  литра,  а  въ  1  минуту 
—4.6  литра.  Разрѣженіе  въ  камерѣі=  —  13  тт. 

Вѣсъ  собаки   до  опыта  4755  гр.] 


послѣ 


» 


4625  ^ 


Потеря  130  гр. 


Температура  собаки  до  опыта  . 
»  »     послѣ   »  . 


38.9' 
38.9' 


1°  С. 
1°  С. 


Выдѣлено  за  24  часа,  въ  граммахъ: 


Угольной  кислоты, 
Водяныхъ  паровъ. 
Вѣсъ  мочи  .  . 


=  124.725 

—  105.570 

—  6.215 
=  236.510 
=  106.510 


Общая  сумма  потерь 
Поглощено  кислорода 


Въ  первые  8  часовъ  выдѣлено  СО^  . 
въ  слѣдующіе  8  час.       *  » 
въ  послѣдніе  8  час.        »  » 


44.45а 

40.580 

39.695 

26.59 

22.50 

22.71 

1  :  1.1 


На  кило  вѣса  въ  24  часа  выдѣлено  СО^ 
»  »  *  Н2О 

•  »         поглощено  О 


Отношеніе  кослорода  СО^  къ  поглощ  енному 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  того  же  животнаго  спинной  мозгъ  разрѣзанъ  на  уровнѣ 
3-го  груднаго  позвонка.  Минутъ  черезъ  20  послѣ  операціи  собака 
посажена  въ  камеру.  Начало  опыта  22  декабря,  въ  10  часовъ 
15  мпнутъ  утра.  Послѣ  перерѣзки  у  собаки  появились  безпокопныя 
движенія  и  тоническія  судороги  переднихъ  конечностей,  которыя 
продолжались  почти  все  время.  Около  часовъ  вечера  того  же 
дня,  т.  е.  приблизительно  черезъ  1\и  часовъ,  собака  околѣла  и 
опытъ  былъ  разобранъ.  Такимъ  образомъ  опытъ  продолжался  около 
7\/^  часовъ,  собака  же  прожила  около  8  часовъ.  Воздуха  прошло 
за  это  время  2273  .іитра,  а  въ  минуту.' —  5  лптровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ  =:  — 10  тт. 


Вѣсъ  собаки  до  опыта  .    .    4346  гр. 
»        »     пос.іѣ    »   .    .    4302  ^ 


средніп  вѣсъ  =:  4324 


Потеря  .    .       44  гр. 
Температура  собаки  до  перерѣзки  . 
»  »    послѣ  » 


38. 7Т 
38.8°С 


Выдѣлено  за  Т'  ^^  часовъ  (приблизительно),  въ  граммахъ: 
Уго.іьной  кислоты  =  67.240 


Водяныхъ  паровъ 
Вѣсъ  кала    .  . 


Общая  сумма  потерь 
Поглощено  кислорода 
Отношеніе  кис.торода 
поглощенному.  . 


СО' 


=  49.460 
=  17.970 


къ 


=134.670 
=  90.670 

=  1  :  1.8 
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Опытъ  №  4. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМА ДЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Небольшой  черный  кобель,  дворняжка,  съ  короткой,  гладкой 
шерстью.  Начало  опыта  19  декабря,  въ  8  часовъ  40  мннутъ  утра. 
Опытъ  продолжался  24  часа.  Собака  сидѣла  въ  камерѣ  очень 
спокойно.  Всего  пропущ,ено  воздуха  въ  суткп  6102  литра,  а  въ 
1  минуту  =  4.23  литра. 


Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  10  тт. 
Вѣсъ  собаки  до  опыта.  .    .    5062  гр.] 
»        »    послѣ  *    .  .    .    4856   ^  і  ^ 


Потеря.  .      206  гр. 

Температура  собаки  до  опыта 

.    .  39.3^С 

»             з>    послѣ  у> 

.    .  38.4'С 

Выдѣлено  за  24  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  

=  154.775 

Водяныхъ  паровъ  

=  115.760 

Кала  

=  20.555 

Мочи.    .  .   

=  44.170 

Обш,ая  сумма  потерь.  . 

=  335.260 

Поглощено  кислорода    .    .  . 

=  129.260 

Въ  первые  8  часовъ  выдѣлено  СО^ . 

»   слѣдуюш,іе  8  ч.        »         »  . 

=0  послѣдніе    8  »         »  »  . 

За  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^ 


Н.0 


»     »      »     »      »     поглопі,ено  О 
Отношеніе  кислорода  СО'^  къ  поглощенному 


64.045 

46.770 

44.960 

31.21 

23.34 

26.06 

1  :  1.1 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 


у  той  же  собаки,  29  декабря  утромъ,  разрѣзанъ  спинной 
мозгъ,  въ  грудной  его  части,  на  границѣ  между  3  и  4  груднымъ 
позвонкомъ.  Собака  посажена  въ  камеру  минуть  20  послѣ  пере- 
рѣзки.  Опытъ  начался  въ  11  часовъ  10  минутъ  утра  и  продол- 
жался 2472  часовъ.  Во  время  опыта,  въ  3  часа  25  минутъ  дня, 
тяга  почти  остановилась  и  собака  стала  задыхаться;  черезь 
10  минутъ  собака  была  извлечена  изъ  камеры,  послѣ  чего  она 
быстро  оправилась  и  въ  3  часа  45  минутъ  она  была  опять  поса- 
жена въ  камеру.  Такимъ  образомъ  опытъ  быль  прерванъ  на 
20  минутъ.  Послѣ  перерѣзки  было  нѣсколько  судорожныхъ 
подергиваній  переднихъ  конечностей,  тоническихъ  судорогъ  нѣтъ. 
Дыханіе  было  въ  теченіи  опыта  очень  замедлено.  Когда  собака 
была  вытащена,  по  окончаніи  опыта,  изъ  камеры,  то  она  каза- 
лась мертвой,  такъ  она  была  холодна  и  такъ  мало  давала  она 
признаковъ  жизни. 

Въ  24 часа  пропущено  воздуха  5818  литра,  а  въ  1  ми- 
нуту =  3.92  литра. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ — 12  тш. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта  .    .    5122  гр.і        .„    .         ^^„,  ^ 
X  среднш  вѣсъ  =  5074.0 

»        »    послѣ  »      .    .    5027  у>  }  ^ 


Потеря 


95  гр. 


Температура  собаки  до  перерѣзки 
»  »    послѣ  » 

»  »       »  опыта. 

Выдѣлено  въ  2472  часа,  въ  граммахъ: 
Угольной  кислоты  . 
Водяныхъ  паровъ.  . 
Кала  


38.8°С 
38.8°С 
18.0°С 

85.320 
62.435 
18.000 


Общая  сумма  потерь.  .  .  .  =165.755 
Поглощено  кислорода    .    .    .    =  70.755 

Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты   =  84.870 

Водяныхъ  паровъ   =61.160 

Поглощено  кислорода    .    .    .  =69.310 

Въ  первые  8  часовъ  выдѣлено  СО^.    .    .  =  49.005 

»    слѣдующіе  8  час.       »        »   ...  —  28  665 

»   послѣдніе    8    »         »        »    .    .    .  =  7.200 

Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено:  СО^    .  =16.72 

Н2О.    .  =  12.05 

»     ^       »  »     поглощено     О.    .  =  13.65 

Отношеніе  кислорода  изъ  СО^къ  поглощенному=  1  :  1.1 
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Опытъ  №  5. 

А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Небольшой  рыжій  кобель,  съ  короткой,  гладкой  шерстью, 
помѣсь  левретки  съ  дворняжкой,  посаженъ  въ  камеру  6  января 
утромъ.  Начало  опыта  въ  11  часовъ  30  минутъ  утра.  Опытъ 
продолжался  сутки.  Собака  сидѣла  въ  камерѣ  очень  спокойно. 
Въ  24  часа  пропущено  всего"  6825  литровъ  воздуха,  а  въ 
1  минуту  =  4.7  литра.  Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  10  тт. 


Вѣсъ  собаки  до  опыта 
»        »     послѣ  > 


^о^І  ^^'Ісредній  вѣсъ  =  4436.5 
4306    »  } 


Потеря  .     261  гр. 


Температура  собаки  до  опыта  .    .  38.8°С 
послѣ   »    .    .  38.5°С 


Выдѣлено  за  сутки,  въ  граммахъ; 
Угольной  кислоты.    .  . 
Водяныхъ  паровъ.    .  . 

Кала  

Мочи  


Обш,ая  сумма  потерь. 
Поглощено  кислорода 


154.605 
112.965 
34.800 
93.080 


395.450 
134.450 


Въ  первые  6  часовъ  выдѣлено  СО^. 

Во  вторые  6     »  у>  »  . 

Въ  послѣдніе  12  час.     »  »  . 

За  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено:  СО^ 
»     »     >      »       »  »  Н2О 

»     »     »     *       »    поглощено  О 

Въ  одинъ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено:  СО^ 
»     »       »     »    »     »  »  Н2О 

»     »  »    »     *     поглощено  О 


=  42.452 
==  35.138 
=:  77.015 
=  34.848 
=  25.462 
=  30.305 
=  1.452 
1=  1.060 
=  1.262 


Отношеніе  кислорода  изъ  СО*^  къ  поглощенному,  за  одинъ 
часъ  на  кило  вѣса  =  1  :  1.1. 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 


у  того  же  животнаго  12  января  перерѣзанъ  сппнной  мозгъ 
въ  грудной  его  части,  между  3  и  4  груднымъ  позвонкомъ.  На- 
чало опыта  въ  1  часъ  15  мпнутъ  дня,  а  конецъ  въ  8  часовъ 
вечера  того  же  дня.  Опытъ  продолжался  такимъ  образомъ 
6Ѵ4  часовъ,  нопослѣдніе  ^/^  часа  не  были  приняты  въ  расчетъ,  какъ 
предсмертные.  Дыхательныя  движенія  были  замедлены.  Судорогъ 
у  собаки  не  было  въ  теченіи  опыта,  только  сейчасъ  послѣ  перерѣзки 
было  нѣсколько  подергиваній  переднихъ  конечностей.  Собака  умерла 
около  8  часовъ  вечера  при  явленіяхъ  очень  замедленнаго  ды- 
ханія  и  коматознаго  состоянія.  Воздуха  прошло  за  это  время 
1893  литра,  а  въ  1  минуту  =:  4.5  литра.  Разрѣженіе  въ  камерѣ 
—  12  тт. 


Вѣсъ  собоки  до  опыта  . 
»        »      послѣ  » 


3542  грм. 
3524  ^ 


сред,  вѣсъ  =  3533 


Потеря  . 


18  грм. 


Температура  собаки  до  перерѣзки 
»  »      послѣ  * 


39.0°С. 
39.4^С. 


Выдѣлено  въ  6Ѵ4  часовъ,  въ  граммахъ: 


Угольной  кислоты   =  10.680 

Водяныхъ  паровъ   =13.025 

Поглощено  кислорода.    .    .    .  і=:  5.705 

Въ  5  часовъ  выдѣлено  СО^.    .  =  10.253 


Въ  одинъ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^  =  0.483 

Н2О  =  0.589 

»       »       »     у>     7>     у>     поглощено  О.  —  0.258 


Отношеніе  кислорода  изъ  СО^  къ  поглощенному  за  одинъ 
часъ,  на  кило  вѣса  =  1  :  0.7. 
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А.  Опытъ  №  6. 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Пудель,  кобель  съ  длинной  лохматой  шерстью,  посаженъ  въ 
камеру  9  января,  въ  3  часа  дня.  Опытъ  продолжался  24  часа. 
Собака  была  очень  спокойна.  Въ  сутки  пропущено  всего  8516  лит. 
воздуха,  а  въ  1  литрѣ  =  5.9  литровъ.  Разрѣженіе  въ  камерѣ 
—  13  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта    .    .    7575  грм.і  .        „^^^  . 

V  ^,оп         сред,  вѣсъ  =  7528.5 

»        »    послѣ  »       .    .    7482     »  \  ^ 

Потеря.       93  грм. 

Температура  собаки  до  опыта  .    .  38.6°С. 
»  »    послѣ  »     .    .  38.3°С. 

Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 


Угольной  кислоты  .... 

129.890 

Водяныхъ  паровъ  

93.680 

Общая  сумма  потерь  .  . 

223.570 

Поглощено  кислорода    .    .  . 

130.570 

Въ  первые  6  час.  выдѣлено  СО^. 

30.615 

Во  вторые  »    »        »  » 

32.400 

Въ  послѣд. »    »        »  » 

66.875 

Въ  сутки  на  кило  вѣса  выд.  СО^. 

17.253 

»           У>          »      >  Н2О. 

12.443 

»         »        »  погл.  0. 

17.343 

Отношеніе  кислорода  изъ  СО^  къ  поглощенному  —  1:1.3 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 


у  того  же  животнаго  15  января  перерѣзанъ  спинной  мозгъ 
въ  грудной  его  части,  между  4  и  5  позвонкомъ.  Начало  опыта 
въ  4  часа  и  25  минутъ  дня.  Опытъ  продолжался  24  часа.  Во  все 
время  опыта  у  собаки  замѣчались  тетаническія  подергиванія 
всѣхъ  мышцъ  переднихъ  конечностей,  собака  при  этомъ  дышала 
рѣже  обычнаго.  Воздуха  прошло  въ  сутки  всего  8766  литровъ, 
а  въ  1  литру  =  6.08л.  Разрѣженіе  воздуха  въ  камерѣ  —  12  тт. 


Вѣсъ  собаки  до  опыта 
»        »    послѣ  » 


вѣсъ  =  7203. 


Потеря 


228  грм. 


Температура  собаки  до  перерѣзки 
»  »    послѣ  » 


38.6" 
39.0* 
39. Г 


опыта 


Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 


Угольной  кислоты 
Водяныхъ  паровъ 
Мочи  


=  213.945 
=  124.885 
=  113.170 


Общая  сумма  потерь  . 
Поглош,ено  кислорода    .  . 


452,000 
242.000 


Въ  первые  6  часовъ  выдѣлено  СО^  . 
Въ  слѣдующіе  6  час.        »  * 


:=  60.395 
=  53.090 
100.460 
=  29.702 
=  17.337 
—  33.597 


Въ  послѣдніе  12   »  »  » 


Въ  сутки,  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО'^ 


Я,0 


»  X.        »     поглопі;ено  О 


Отношеніе  О  изъ  СО^  къ  погл опоенному  О  і= 


1:1.5 


1 
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Опытъ  №  7. 


А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 


Маленькіп  кобель,  дворняжка,  съ  короткой  рѣдкой  шерстью, 
посаженъ  въ  камеру  19  января,  въ  94 часовъ  утра.  Опытъ  про- 
должался 24  часа.  Собака  была  въ  теченіи  опыта  довольно  без- 
покойна.  Въ  сутки  прошло  черезъ  камеру  всего  5224  лптра 
воздуха,  а  1  минуту  =  3.6  лптра.  Прошло  воздуха 


Въ  первые  6  часовъ  .... 
Въ  слѣдуюш,іе  6  часовъ.    .  . 
Въ  послѣдніе  12      »    .    .  . 
*  Разряженіе  въ  камерѣ  —  1 1  тт . 

Вѣсъ  собакп  до  опыта    .    .    4232  грм. 
»        »      послѣ    »    .    .    4157  » 


1362  л. 
1420  - 
2442  ^ 


сред,  вѣсъ  =  4194.5 


Потеря. 


75 


грм. 


Температура  собаки  до  опыта 
»              »    послѣ  » 
Выдѣлено  въ  24  часа,  въ  граммахъ: 
Угольной  кпслоты     .    .    .  . 
Водяныхъ  паровъ  


38.7°С 
38.4°С 

123-415 
73.125 


Общ,ая  сумма  потерь  .    .  =: 

Поглош,ено  кпслорода    .    .    .  = 

Въ  первые  6  часовъ  выдѣлено  СО^ .  . 

»  слѣдующіе  6  час.       »        »  .  . 

^  послѣдніе  12  ч.  »  >  .  . 
Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^. 

»     »         у>        у>  » 

»     »         »        »       поглош,ено  О 


196.540 
121.540 


=  37.545 
=:  30.005 
=:  55.865 
=  29.423 
=  17.433 
=  28.976 


Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  О  пог.іопі,енному  =  1:1.3 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  того  же  животнаго  перерѣзанъ  спинной  мозгъ  на  уровнѣ 
3-го  груднаго  позвонка.  Начало  опыта  26  января,  въ  часовъ 
утра,  а  конедъ  въ  7  часовъ  вечера  того  же  дня.  Опытъ  былъ 
разобранъ,  такъ  какъ  собака  найдена  мертвой  въ  камерѣ.  Она 
околѣла  между  6  и  7  часами  вечера,  проживъ  такимъ  образомъ 
всего  около  9  часовъ.  Въ  послѣдніе  2 — 3  часа  жизни  у  собаки 
наблюдались  явленія  замедленнаго  дыханія  и  коматознаго  состоя- 
нія.  Въ  первые  шесть  часовъ  прошло  черезъ  камеру  1530  литровъ 
воздуха,  а  въ  1  минуту  слѣдовательно  1=  4.25  литра.  Разряженіе 
воздуха  въ  камерѣ  —  11  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта    .    .    3897  грм.1  .        ^^^^  ^ 

V  оооо         сред.  вѣсъ  =  3889.5 

»        »    послѣ  »        .    .    3882    »  ^  ^ 

Потеря  .    .       15  грм. 

Температура  собаки  до  перерѣзки  .  38.3°С 
»     послѣ      »      .  38.2°С 

Приблизительно  за  872  часовъ  выдѣлено,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =10.915 

Водяныхъ  паровъ  =17.295 

Общая  сумма  потерь  .    .  =28.210 

Поглош,ено  кислорода.  .  .  .  =13.210 
Въ  первые  6  час.  выдѣлено  СО^    =  8.680 


Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  =  1:1.6 
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Вскрытія. 

Вскрышіе  къ  опыту  Л?  5. 

Собака  околѣла  черезъ  8  часовъ  послѣ  операціи.  Трепанаціонное 
отверстіе  находится  на  уровнѣ  3-гЪ  груднаго  позвонка.  Операція 
произведена  довольно  грубо  и  не  всѣ  осколки  костей  послѣ 
трепанаціж  извлечены  изъ  сппнно-мозговаго  канала.  Вига  таіег 
не  сохранена  и  перерѣзана  также  цѣликомъ.  Ѵепа  саѵа  іпГегіог 
и  8іірегіог  переполнены  кровью.  Правое  предсердіе  содержитъ 
довольно  объемистые  сгустки  крови.  Легкія  проходимы  для  воз- 
духа и  содержатъ  много  крови.  Печень  увеличена,  содержитъ 
много  жидкой  кровй.  Почки  представ ляютъ  явленія  застойной 
гипереміи.  Діафрагма  приподнята  увеличенной  печенью. 

Вскрышіе  къ  опыту  М  4. 

Собака  околѣла  черезъ  42  часа  послѣ  операціи.  Мозгъ  раз- 
рѣзанъ  на  границѣ  между  3  и  4  груднымъ  позвонкомъ.  Трепа- 
націонное  отверстіе  имѣетъ  гладкіе  края  и  не  содержитъ  оскол- 
ковъ.  Явленія  со  стороны  сердца,  сосудовъ  и  внугреннихъ 
органахъ,  какъ  въ  преды дущемъ  вскрытіи. 

Вскрытіе  къ  опыту  Л  5. 

Собака  околѣла  черезъ  7  часовъ  послѣ  операціи.  Трепанаціон- 
ное  отверстіе  находится  между  3  и  4  груднымъ  позвонкомъ. 
Края  его  ровны.  Въ  полости  спинно  -  мозговаго  кана.іа  нѣтъ 
костныхъ  обломковъ.  Мозгъ  разрѣзанъ  не  цѣликомъ,  остался  не 
разрѣзаннымъ  справа  тоненькій  мостикъ  мозговой  ткани,  равняю- 
щійся  приблизительно  Ѵв  всего  сѣченія.  Между  стѣнками  костно- 
мозговаго  канала  и  йига  таіег  находится  кровоизліяніе,  которое 
распространяется  вверхъ  до  4-го  шейнаго  позвонка,  а  книзу, 
гдѣ  оно  притомъ  гораздо  слабѣе,  оно  доходитъ  до  8-го  груднаго 
позвонка.  Правое  предсердіе  растянуто  кровью,  оно  содержитъ 
объемистый  сгустокъ.  Оба  желудочка  содержатъ  не  большіе 
кровяные  сгустки.  Уепа  саѵа  зирегіог  и  іпГегіог  полны  кровью. 
Легкія  малокровны.  Пепень  и  почки  представляютъ  явленія 
застойной  гипереміи.  Желудокъ  растянутъ  и  содержитъ  непере- 
варенную пищу.  Тонкія  кишки  представляютъ  явленія  катарра 
слизистой  оболочки. 

Вскрытіе  тѣ  опыту  №  в. 

Собака  околѣла  черезъ  4  сутокъ  послѣ  операціи.  Трепанаціон- 
ное  отверстіе  находится  между  4  и  5  груднымъ  позвонкомъ.  Оно 
имѣетъ  неправильную  форму  вслѣдствіе  того,  что  неотдѣлившіяся 
части  распила  торчатъ  внутрь.  Полость  между  (іига  и  костными 
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стѣнками  канала  содержитъ  кровоизліяиіе,  которое  слабѣе  выражено 
кверху,  доходя  до  4-го  шейнаго  позвонка;  книзу  оно  меньше  и  дохо- 
дить до  2-го  поясничнаго.  Въ  полости  спинно-мозговаго  канала  ока- 
зался довольно  крупный  осколокъ  кости,  который  лежалъ  между 
отрѣзками  спиннаго  мозга.  Спинной  мозгъ  не  разрѣзанъ  совер- 
шенно,— уцѣлѣлъ  слѣва  мостикъ  мозговой  ткани,  приблизительно 
7б  всего  сѣченія.  Легкое,  сердце  и  органы  брюшной  полости, 
какъ  въ  предыдущихъ  случаяхъ. 

Вскрытіе  кь  опыту  М  7. 

Собака  околѣла  черезъ  9  часовъ  послѣ  перерѣзки.  Трепанаціон- 
ное  отверстіе  находится  на  срединѣ  дуги  3-го  груднаго  позвонка. 
Спинной  мозгъ  разрѣзанъ  вмѣстѣ  съ  (іига  таіег.  Кровоизліяніе 
между  стѣнками  канала  и  сіига  тянется  внизъ  до  6-го  груднаго 
позвонка  и  вверхъ  на  протяженіи  3  позвонковъ.  Внутренніе 
органы,  какъ  въ  предыдуш,ихъ  случаяхъ. 

Изъ  этихъ  5  случаевъ  перерѣзки  сииннаго  мозга,  въ  грудной  его 
части,  въ  опытахъ  №  3  и  №  6  газообмѣнъ  былъ  усиленъ  послѣ 
перерѣзки. 

Въ  опытѣ  №  3  усиленіе  газообмѣна  выражается  слѣдуюш,ими 
цифрами. 

Въ  одинъ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено,  въ  граммахъ: 
Угольн.  кисл.,  нор.  1.10;  послѣ  перер.  2.07.  Отнош.  какъ  100:188.1 
Водяные  пары,  »   0.93;     »       »      1.52       >        »  100:163.4 
Поглош,.  ^   0.94;     ^       »      2.79       ^        ^  100:296.8 

Въ  опытѣ  №  6  отношеніе  газообмѣна  до  и  послѣ  перерѣзки 
спиннаго  мозга  было: 

Для  угольной    кислоты    .    »    .    .  .=1100:172.1 

»    водяныхъ   паровъ  =:  100  :  139.3 

»    поглощен,  кислорода  =:100:193.7 

Въ  остальныхъ  же  трехъ  опытахъ,  въ  №№  4,  5  и  7,  газо- 
обмѣнъ  былъ  сильно  ослабленъ. 

Вотъ  отношеніе  газообмѣна  до  и  послѣ  перерѣзки  спиннаго 
мозга,  считая  на  кило  вѣса. 

Въ  опытѣ  №  4, 

въ  сутки,   для  угольной    кислоты   .  .  =  100  :  53.5 

»  »  »  водяныхъ  паровъ  .  .  =  100  :  51.6 
»      »        »    поглош,ен.  кислорода.  100  :  52.3 
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Въ  опытѣ  5, 

за  одпнъ  часъ,  для  угольной     кислоты  =  100  :  33.2 

»      у>  »    водяныхъ     паровъ  =:  100  :  55.3 

*      »       »        »    поглощен,  кислорода  =  100  :  20.4 

Наконецъ  къ  опьггу  .Л«  7  выдѣленіе  уго.іьной  кислоты  умень- 
шилось, послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга,  болѣе  чѣмъ  въ  четыре 
раза. 

Животныя  жили,  послѣ  перерѣзкп  спиннаго  мозга  въ  грудной 
части,  въ  трехъ  случаяхъ  отъ  7  —  9  часовъ,  въ  одномъ  случаѣ 
(.>е  4)  42  часа  и  наконецъ  въ  одномъ  6)  болѣе  четырехъ 
сутокъ.  Во  всѣхъ  случаяхъ  спинной  мозгъ  разсѣкался  въ  верхней 
трети  грудной  его  части.  Въ  тѣхъ  опытахъ,  гдѣ  газообмѣнъ  былъ 
повышенъ,  всякій  разъ  наблюдались  судорожныя  подергиванія 
мышцъ  переднихъ  конечностей  и  шеи.  Вскрытіе  показало,  что 
въ  этихъ  случаяхъ,  въ  полости  сппнно-мозговаго  канала,  нахо- 
дились острые  об.юмки  костей  послѣ  трепанаціи.  Эти  оско.іки 
могли  конечно,  раздражая  либо  спинной  мозгъ,  либо  входяш,іе 
корешки  сппнно-мозговыхъ  нервовъ,  вызвать  вышеупомянутыя 
судороги,  дававшія  въ  свою  очередь  повышеніе  газообмѣна.  Въ 
одномъ  изъ  этихъ  же  случаевъ  (опытъ  6)  1:°  тѣла  жпвотнаго 
поднялась  къ  концу  суточнаго  опыта  съ  38.6°  С  до  39.1°  С.  Въ 
опытѣ  же  Л^.  3  температура  жпвотнаго  была  опредѣлена  лишь  до 
до  перерѣзки  и  сейчасъ  послѣ  нея  и  поэтому  нельзя  судпть,  по- 
вышалась или  понижалась  температура  въ  теченіи  самого  опьгга. 
Въ  опытахъ  съ  пониженнымъ  газообмѣномъ  температура  въ 
опытѣ  №  4  упала  въ  сутки  съ  38.8°  С  до  18°  С,  слѣдовате.тьно 
бо.іѣе  чѣмъ  на  20  граду совъ.  Въ  двухъ  же  другихъ  случаяхъ — 
опыты  №  5  и  7 — температура  была  измѣрена  только  до  и  послѣ 
перерѣзки,  такъ  что  мы  не  пмѣемъ  нпкакпхъ  данныхъ  о  измѣне- 
ніп  температуры  въ  теченіи  самого  опыта. 
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ТРЕТЬЯ  ГРУППА  ОПЫТОВЪ. 
Перерѣзка  спиннаго  мозга  въ  шейной  части. 

Опытъ  №  8. 

А.    ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Маленькій  бѣлый  кобель,  дворняжка,  посаженъ  въ  камеру 
30  января,  въ  И  часовъ  утра.  Опытъ  продолжался  12  часовъ. 
Собака  была  по  временамъ  довольно  безпокойна.  Въ  12  часовъ 
прошло  черезъ  камеру  всего  6437  литровъ,  а  въ  1  минуту 
=  8.94  литровъ. 

Разряженіе  въ  камерѣ  —  15  тт. 
Вѣсъ  собакъ  до    опыта  4333  гр.] 

>    послѣ     >     4280  »  |среднійвѣсъ  =  4306.5 

Потеря.    .    .       53  » 

Температура  собаки  до  опыта  38.1°  С. 

»  >    послѣ     »  38.5°  С. 

Выдѣлено  въ  12  часовъ,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =166.705 

Водяныхъ  паров ъ  =  59.125 

Общая  сумма  потерь  .    .    .  =125.830 
Поглощено  кислорода  .    .    .    .  =  72.830 

Въ    первые   5  час.  выдѣлено  СО^  =  30.510  п  Н20=  25.530 
*  слѣдующіеЗ    »  »  ^  =  16.780  »    »  =16.470 

»        >         4    -  »  »  =19.415  »    »  =17.125 

Изъ  общей  суммы  потерь: 
Въ    первые    5  часовъ  на  каждый  часъ  приходится .    .  8.97о 

»  слѣдующ.  3     »      »       »        »           »  .    .  8.77о 

»         =>        4      -      »       »         »            »  .    .  7.37, 

Въ  часъ,  на  кило  вѣса,  выдѣлено  СО^  .    .    .  .  =  1.290 

»      »     »      »       »            »       Н2О .    .    .  .  =  1 . 1 44 

»     >     »     »       »    поглощено     О.    .    .  .  =  1.410 

Отношеніе  О  въ  СО^  къ  О  пог.ющенному.    .  .  =  1:1.5 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  того  же  животнаго  6  февраля  перерѣзанъ  спинной  мозгъ 
въ  промежуткѣ  между  5  и  6  шейнымъ  позвонкомъ.  Начало  опыта 
въ  10  часовъ  35  минуть  утра.  Опытъ  продолжался  12  часовъ. 
У  собаки  стали  дѣлаться  послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга  тони- 
ческія  судороги  шейныхъ,  преимущественно  затылочныхъ,  мышцъ. 
Переднія  и  заднія  конечности  парализованы.  Собака  очень  без- 
покойна  и  тоническія  судороги  смѣняются  не  рѣдко  клоническими, 
при  чемъ  голова  качалась  взадъ  и  впередъ. 

Воздуха  прошло  въ  12  часовъ  всего  5782  литра,  а  въ  1  ми- 
нуту =  8.03  литровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ — 15  тт. 

Потеря  .       61  гр. 

Температура  собаки  до  перерѣзки  .  38.9°С 

»    послѣ-      »       .  39.1°С 

»             »       »     опыта.    .  35.1°С 

Выдѣлено  въ  12  часовъ,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =76.760 

Водяныхъ  паровъ  =56.115 

Общая  сумма  потерь  .  .  .  .  =132.875 
Поглощено  кислорода .    .    .    .  =71.875 

Въперв.  5  ч.  выдѣл.  00^=34.696  и  Н20=23.677;вмѣстѣ=58. 373 
^  слѣд.  3  »  »  »  =18.859  »  =13.198  ^  =32.057 
т.     »      4:  »        »       »   =23.205    »    =19.240      ^  =42.445 

Изъ  общей  суммы  потерь: 
Въ  первые  5  часовъ  на  каждый  часъ  приходится.  8.78% 
*  сіѣдующіе  3  ч.  »       »        »  »       .  8.037о 

4г  ^    »       »        »  »       .  8.007о 

Въ  часъ,  на  кило  вѣса,  выдѣлено  СО^   .  .    =  1.640 

Н^О   .  .    =  1.199 

»     »      »     »       »     поглощено    О   .  .  =1.536 

Отношеніе  О  въ  СО^  къ  О  поглощенному  .    =  1  :  1.2 
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Опытъ  №  9. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Дворняжка  съ  короткой  шерстью,  сука,  посажена  въ  камеру 
16  февраля,  въ  10  часовъ  20  минутъ  утра.  Опытъ  продолжался 
24  часа.  Собака  лежала  очень  спокойно  и  много  спала.  Въ  сутки 
прошло  черезъ  камеру  всего  11532  литра  воздуха,  а  въ  1  ми- 
нуту 8  литровъ.  Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  16  шт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    6498  гр.І  ^^^^^  ^^^^  , 

»        »    послѣ  »    .    .    6415  »  ^ 

Потеря.       83  гр. 

Температура  собаки  до  опыта.  .    .  38.6°С 
»    послѣ  ^    .  .    .  38.4°С 

Выдѣлено  въ  24  часа^  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =  149.100 

Водяныхъ  паровъ.    ...    .    =    76  495 

Обпі,ая  сумма  потерь.  .  .  .  :=і  225.595 
Поглощено  кислорода   .    .    .    =  142.595 

Въ  нерв.  5  ч.  выдѣл.  СО2=30.715  иН2О=:15.110  итогов  45.825 
»  слѣд.  7  »       »       »  =43.385  и   »  =22.045      »   =  65.430 
12  »        у>       »  =75.000  и       =39.340      »  =114.340 

Изъ  общей  суммы  потерь: 
Въ  первые  5  часовъ  на  каждый  часъ  приходится.    4.  Об7о 

»  слѣдующіе  7ч.»»        »  »  .  4.147о 

»        »        12  »   »      »         »  »  .  4.227о 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^  .  .  =1.924 

»      »      »      »          »  .  .    =  0.987 

»     »     »     »      »     поглощено    О  .  .    =  1.840 


Отношеніе  О  въ  СО^  къ  О  поглощенному  =  1  :  1.3. 


в.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  той  же  собаки  22  февраля  перерѣзанъ  спинной  мозгъ  между 
6  и  7  шейнымъ  позвонкомъ.  Начало  опыта  въ  часъ  55  минуть 
дня.  Опытъ  разобранъ  въ  7  часовъ  35  минуть  того  же  дня. 
Собака  околѣла  около  7  часовь  вечера.  Опыть  продолжался 
такимь  образомь  5  часовь.  Послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга 
у  собаки  было  нѣсколько  судорожныхь  подергиваній  головы.  Къ 
концу  опыта,  во  второй  половинѣ  опыта,  собака  находилась  въ 
коматозномь  состояніи:  она  не  стонала,  не  визжала  и  лежала 
безь  всякихь  движеній.  У  собаки  почти  вь  теченіи  всего  опыта 
отдѣлялась  постоянно  каплями  моча,  повидимому  совершенно 
непроизвольно. 

Воздуха  прошло  вь  часовь  1703  литра,  а  вь  1  минуту  = 
5.16  литра. 

Вѣсь  собаки  до  опыта.    .    6438  гр.І        .„    „  ^ 
»        »    дослѣ  >    ■    .    6285  :]<^^^№Ші^ісъ=еШ.5 

Потеря .     153  гр. 

Температура  собаки  до  перерѣзки  .  37.9°С 
послѣ      *         .  37.5°С 

Выдѣлено  вь  5  часовь,  вь  граммахь: 

Угольной  кислоты.    =11.575  ] 

г»  -.гч  о.тгч/*чі  итого  =  31.445 

Водяныхь  паровь.    =  19.870(*)і 

Моча  не  была  собрана  тш,ательно  и  поэтому  количество  погло- 
щеннаго  кислорода  не  опредѣлялось. 

Вь  чась  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^.  .    .  =0.363 

НО2.  .    .    =  0.624 


(*)  Замѣтное  увеличеніе  выдохнутой  воды  можетъ  быть  объяснено  тѣмъ,  что 
часть  мочи,  которую  отдѣляла  собака  каплями  въ  теченіи  всего  опыта,  испаря- 
лась въ  камерѣ  и,  поглощаясь  затѣмъ  сѣрной  кислотой,  давала  упомянутый 
приростъ. 
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Опытъ  №  10. 


А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 


Дворняжка  съ  короткой  шерстью,  сука,  посажена  въ  камеру 
18  февраля,  въ  10  часовъ  утра.  Опытъ  продолжался  24  часа. 
Собака  была  довольно  безпокойна.  Въ  сутки  прошло  черезъ 
камеру  11.044  литра  воздуха,  а  въ  1  минуту  7.6  литровъ. 
Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  16  тт. 


Вѣсъ  собаки  до  опыта. 
»        »    послѣ  » 


6474  гр.1  .„  ^ 

6349   »  I  ^Р^^™  ^*^^ 


6411.5 


Потеря .      125  гр. 


Температура  собаки  до  опыта 
»  »    послѣ  » 


38.9°С 
38.5°С 


Выдѣлено  въ  24  часа,  въ  граммахъ: 
Угольной  кислоты 
Водяныхъ  паровъ.  . 
Мочи  


Обпі,ая  сумма  потерь. 
Поглопі,ено  кислорода 


143.995 
99.205 
3.000 


246.200 
121.200 


Въперв.  6  ч.  выдѣл.  СО~36.875  и  Н20=:25.825  итогов  62.700 
*  слѣд.  6  »  »  »  =36.075  и  »  =24.095  »  =  60.170 
»     7>    12  ^      »         у>  =71.045  и    »  =49.285      у>  =120.330 


Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО'^    .    .    =  0.935 

.    .    =  0.644 

у>  у>  ^  у>  »  поглощено  О  .  .  =  0.787 
Отношеніе  кислорода  въ  СО*  къ  поглопі,енному  =  1:1.1. 


—  39  — 


В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  того  же  жпвотнаго  24  февраля  перерѣзанъ  сппнной  мозгъ, 
на  границѣ  между  6  и  7  шейнымъ  позвонкомъ.  Начало  опыта 
въ  часъ  20  минуть  дня.  Опытъ  продолжался  9  часовъ  10  ми- 
нуть. У  собаки  наблюдались  по  временамъ  послѣ  перерѣзки 
подергиванія  головы.  Первые  2  часа  собака  реагировала  на  стукъ 
обь  стѣнки  камеры  поворачиваніемъ  головы  и  подергиваніемь 
ушей,  потомъ  она  стала  только  слабо  шевелить  головой  и  ушами, 
а  въ  послѣдніе  часы  жизни  она  перестала  отвѣчать  даже  на 
самый  сильный  стукь  и  дѣлала  только  медленныя  и  глубокія 
вдыханія.  Собака  околѣла  около  Ю^/з  часовъ  вечера,  проживъ 
такимъ  образомъ  болѣе  9  часовъ. 

Воздухъ  проходиль  черезъ  камеру  со  средней  скоростью 
7.05  литровъ  въ  минуту. 


Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  15  тт. 
Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    6147  гр. 
»        у>    послѣ  у>    .    .  6086 


^'1  средній  вѣсъ  =  6116.5 


Потеря .       61  гр. 


Температура  до  перерѣзки 
»        послѣ  » 

Выдѣлено  въ  9  часовъ  10  минуть 
Угольной  кислоты.  . 
Водяныхъ  паровъ.  . 
Мочи  


Обіцая  сумма  потерь. 
Поглопі,ено  кислорода 


.  .  .  38.4°С 
.    .    .  38.8°С 

въ  граммахъ: 
=  17.375 
—  28.670 
=  21.000 


=  67.045 
=  6.045 


Въ  нерв.  6  час.  выдѣл.  00^=114.555  и  Н2=О20.340  итого=34.895 
»  ч.    у>         у>  —  2.820  и    *        8.330      у>  =11.150 

Цифры  газообмѣна  за  послѣдніе  3  часа  10  минуть  не  брались 
для  сравненія,  какъ  предсмертныя. 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  (*):  СО-  .    =  0.396 
^      у>      ^      ^  »  Н2О  .    =  0.554 

Отношеніе  О  въ  СО^  къ  поглоп],енному  .    .    =:  1  :  0.4 


(*)  Вычислено  по  первымъ  6  часамъ. 


Опытъ  №  11. 


А.  ОПРЕДѢЯЕНІЕ  НОРМАЛЬНОГО  ГАЗООБМѢНА 

Темнобурая  мышеловка,  сука,  посажена  въ  камеру  8  марта. 
Начало  опыта  въ  8  часовъ  утра.  Опытъ  продолжался  1Г  ча- 
совъ.  Собака  спдѣла  спокойно.  Въ  П'Д  часовъ  прош.іо  черезъ 
камеру  4646  .тптровъ  воздуха,  а  въ  1  минуту  6.7  лпгровъ. 
Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  18  шт. 

Вѣсъ  собакп  до  опыта.    .    3499  тр.]  . 

X  -> . .  -        среднш  вѣса  =:  34< 2  гр. 

»        »    посіѣ  ^    .    .    о44о  *  .1 

Потеря  .       54  гр. 

Температура  собаки  до  опыта  .    .    39. 2Т 
»    пос.іѣ    »      .    .  39. 

Выдѣ.тене  въ  11  Ѵз  часовъ,  въ  граммахъ; 

Уго.іьноп  кпслоты   1=  49.970 

Водяныхъ  паровъ  =  37.880 

Мочп  =16.500 

Общая  сумма  потерь.  .  .  .  =104.350 
Поглощено  кислорода    .    .    .     =  50.350 

Выдѣ.іено  въ  12  часовъ,  въ  граммахъ: 

Уго.тьноп  кпслоты   =  51.990 

Водяныхъ  паровъ   =39.160 

Пог.іощено  кпсіорода    ...  =  52.-540 

Въ  нерв.  6  ч.  выдѣл.  СО-=27.770  п  Н-0=23.795  птого=51.565 
»  слѣд.  6  ^  =24.220  л    ^   =15.365      »  =39.-585 

Въ  часъ  на  кпло  вѣса  выдѣ.іено  СО-  .    =  1.247 

Н^О  .    =  0.939 

»      »     »     »       »    поглощено    О  .    =  1.261 


Отношеніе  кислорода  въ  СО-  къ  поглощенному  =  1  :  1.3. 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 


у  того  же  животнаго  12  марта  перерѣзанъ  спинной  мозгъ  на 
уровнѣ  верхняго  края  6-го  шейнаго  позвонка.  Начало  опыта  въ 
10  часовъ  35  минутъ  утра,  конецъ  черезъ  десять  часовъ.  Собака 
околѣла  между  7^4  и  8  часами  вечера,  пробывъ  такимъ  образомъ 
въ  камерѣ  приблизительно  часовъ.  Къ  кониу  опыта  собака 
находилась  въ  коматозномъ  состояніи  и  вовсе  не  реагировала  на 
удары  объ  стѣнки  воздушнаго  ящика.  Воздухъ  проходилъ  черезъ 
камеру  со  скоростью  6.9  литровъ  въ  минуту,  а  въ  10  часовъ 
пропущено  всего  4150  литровъ  воздуха.  Разряженіе  въ  камерѣ 
—  17  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта    .    .    3506  грм.1        ^^^^  ^  3 
»    послѣ    >       .    .    3479    »  ^ 


Потеря.    .       27  » 

Температура  собаки  до  перерѣзки  .  39.2°С 
послѣ    >        .  39.6°С 

Выдѣлено  въ  972  часовъ,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  ІІІІ7.295 

Водяныхъ  паровъ  .....=  28.480 
Общая  сумма  потерь   .    .    =:  46.405 
Поглощено  кислорода.    .    .    .  =19.405 

Въперв.  бчас.  выдѣл. 00^=15.535 и  Н2О=:22,125(0Итого=:37. 660 
»слѣд.ЗѴ2Ч.      »       »  =  2.390:^       =  6.355       »    =  8.745 
»  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^     =  0.741(^) 
^    »      *      »       »  Н2О     =  1.055 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  О  поглощенному  ш  1:1.4 


О  Собака  была  посажена  въ  камеру 
получилась,  благодаря  обсыханію  собаки. 
(2)  Вычислено  по  первымъ  6  часамъ. 


не  совсѣмѣ  сухой,  такъ  что  часть  воды 
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Опытъ  ]^  12. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Рыжій  кобель,  дворняжка,  съ  гладкой,  короткой  шерстью, 
помѣщенъ  въ  камеру  9  марта.  Начало  опыта  въ  8  часовъ  утра. 
Опытъ  продолжался  12  часовъ.  За  это  время  прошло  черезъ 
аппаратъ  4683  лптра  воздуха,  а  слѣдовательно  въ  одну  минуту  = 
6.5  литровъ. 

Разряженіе  въ  камерѣ  —  18  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта  .    .    6461  грм.  [  .   

V  ^^^г^        \  сред .  въсъ  — ■  о4 ^  1 . о 

»    послѣ         .    .    6382    >     I  ^ 

Потеря  .       79  грм. 

Температура  собаки  до  опыта  .    .  38.6^^0 
»    послѣ  ^     .    .  38.9°С 

Выдѣлено  въ  12  часовъ,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты    .    .    .    •  =:107.115 

Водяныхъ  паровъ   =:  51.980 

Обш,ая  сумма  потерь  .    .  =  159.095 

Поглош,ено  кислорода    .    .    .  —  80.095 

Въ  перв.  6  час.  выдѣл.  СО-=55. 845  и  Н20і=27. 035  итого  82.880 
»  слѣд.  6  »        »  =51.270  »    »  =24.945     »  76.215 


Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^     .    .    =  1.390 
»    »      »       -  »  .    .    =  0.674 

»      »    »     »       »     поглощено    О    .    .    =  1.039 


Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглопі,енному=  1:1  .02 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  той  же  собаки  14  марта  перерѣзанъ  спинной  мозгъ  на 
уровнѣ  верхняго  края  б-го  шейнаго  позвонка.  Начало  опыта  въ 
11  часовъ  утра.  Опытъ  продолжался  7  часовъ  20  минутъ.  Собака 
околѣла  приблизительно  въ  6  часовъ  20  минутъ  вечера,  когда  и 
былъ  разобранъ  опытъ.  Собака  посажена  этотъ  разъ  въ  камеру 
абсолютно  сухой.  У  собаки  замѣчались  въ  теченіи  первыхъ 
4 — 5  часовъ,  по  временамъ,  клоническія  судороги  шеріпыхъ  и 
отчасти  грудныхъ  мышцъ,  выражавшіяся  подергиваніемъ  головы 
и  верхняго  отрѣзка  груди. 

Воздуха  прошло  въ  7  часовъ  20  минутъ  3277  метровъ,  а  въ 
1  минуту  =  7.4  литровъ.  Разряженіе — 18  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта    .    .    6572  грм.]  ѵ     _  ^к^^л  к 

у  /^г-пг^        Крвд.  въсъ  —  6550.5 

»        »    послѣ  »         .    .    6529    »   I  ^ 

Потеря.    .       43  грм. 

Температура  собаки  до  перерѣзки    ....  39.5°С 
»  »       послѣ    »  .    .    .  39.5°С 

Выдѣлено  въ  7  часовъ  20  минутъ,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =35.775 

Водяныхъ  паровъ       ....=  22.215 
Общая  сумма  потерь  =  57.990 

Поглощено  кислорода.    .    .    .    =  14.990 

Въ  первые  6  час.  выдѣл.  СО^=34.320  и  Н20=19.565  итого=53.885 

*  слѣд.  іУз  »      »  =  1.455  »    »  =  2.650    »    =:  4.105 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^  =  0.873  (^) 

*  »      =^      *        »         »  =  0.497  (•) 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  ==  1:0.5 


(*)  Вычислено  по  первымъ  6  часамъ. 
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Опытъ  №  13. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Черная  сука,  дворняжка,  съ  короткой,  гладкой  шерстью, 
посажена  въ  камеру  И  марта.  Начало  опыта  въ  8  часовъ  утра. 

Опытъ  продолжался  12  часовъ.  За  это  время  черезъ  камеру 
прошло  6595  лптровъ  воздуха,  а  въ  минуту  =:  9.1  литровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  17  щш. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта    .    .    6253  грм.]  ^    ^^,^ 

»    послѣ   »       .    .    6171    >    ['Р'^-  ^*'''  -  ^^^^ 


Потеря    .       82  грм. 

Выдѣлено  въ  12  часовъ,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  .  .  .  .  =110.895 
Водяныхъ  наровъ  =  65.270 

Обш,ая  суммма  потерь    .    =  176.165 
Поглош,ено  кислорода    .    .    .    =  94.165 

Въ  первые  7  час.  выдѣл.  СО^=68.625  и  Н2О=35.535итого=104.160 
»  слѣд.   6    ^      *        »    =42.270  »    »  =29.735    >    =  72.005 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО"^    .    .    =  1.486 
»     »    >       »  НоО    .    .    =  0.875 

»     »     »    >       »     поглощено    О    .    .    =  1.263 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглош,енному  =  1:1.1 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перевязкп. 

у  той  же  собаки  16  марта  спинной  мозгъ  перетянуть  лигату- 
рой на  границѣ  верхняго  края  6  шейнаго  позвонка.  Начало 
опыта  въ  8  часовъ  утра.  Опытъ  продолжался  5  часовъ.  Собака 
околѣла  около  часа  дня,  проживъ  такимъ  образомъ  въ  камерѣ 
около  5  часовъ.  Воздухъ  пропускался  съ  средней  скоростью  въ 
7.2  литровъ  въ  минуту. 

Разряженіе  камеры  —  16  тт. 
Вѣсъ  собаки   до  опыта.  6005  гр.] 

«    послѣ     »    .  5969   »  I  ^Р^Л^^й  ^ѣ^^ь  =  5987. 

Потеря .    .     36  грм. 
Выдѣлено  въ  5  часовъ,  въ  граммахъ: 

13.4051 

итого  31.740 


Угольной  кислоты  =  13.405| 


Водяныхъ  паровъ.    .....=  18.335] 

Мочи  =  18.000 

Общая  сумма  потерь    .    .  =  49.740 
Поглощено  кислорода    .    .    .    .  =  13.740 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^  .    .    .    .  =  0.447 

»     ^      ^      »       »        »       Н^О    ....=:  0.612 

*      »     »     *       »    поглощено  О    ....  =  0.459 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному.    .  =  1 : 1.4 


Вскрытія. 

Всщѣітіе  къ  опыту  №  8. 

Собака  околѣла  черезъ  2Ѵ2  сутокъ  послѣ  операціи,  при  явле- 
ніяхъ  сильнаго  возбужденія.  До  того  же,  въ  теченіи  около  І^Л  су- 
токъ послѣ  операдіи,  она  была  совершенно  спокойна,  не  издавала 
ни  звука  и  казалась  совершенно  холодной.  Перерѣзка  спшнаго 
мозга  сдѣлана  между  5  и  6  шейпными  позвонками  черезъ  отвер- 
стіе  въ  йига  таіег.  Спинной  мозгъ  разрѣзанъ  не  цѣликомъ,  а 
осталась  не  перерѣзанной  часть  лѣвыхъ  боковыхъ  столб овъ,  при- 
близительно 7- — всего  поперечника.  Между  (іигаи  костно-мозго- 
вымъ  каналомъ  находятся  слѣды  незначительнаго  кровоизліянія 
Выше  разрѣза,  до  2-го  шейнаго  позвонка,  находится  въ  каналѣ 
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доброкачественный  гной,  который  распространяется  и  внизъ  отъ 
разрѣза  на  протяженіи  двухъ  позвонковъ.  Сосуды  ріае  расши- 
рены п  инъецированы.  Головной  мозгъ.  Сосуды  мягкой  оболочки 
расширены  и  инъецированы.  Ткань  мозга  представляетъ  на  раз- 
рѣзахъ  много  мелкпхъ,  слегка  расплывающихся,  кровяныхъ 
капелекъ.  Сосудистые  пучки  въ  желудочкахъ  представляются 
инъецированными.  Кровь  въ  крупныхъ  сосудахъ  и  сердцѣ  жидкая. 
Сердце,  легкія,  селезенка,  печень  и  почки  не  преде  гавляютъ 
рѣзкихъ  измѣпеній. 

Вскрытіе  къ  опыту  Л19. 

Спинной  мозгъ  разрѣзанъ  въ  промежуткѣ  между  6  и  7  шейнымъ 
позвонкомъ.  Въ  спинно-мозговомъ  каналѣ  есть  кровопзліяніе, 
которое  распространяется  внизъ  до  7  груднаго  позвонка.  Оно 
находится  между  йига  и  костной  стѣнкон  канала.  Вверхъ  отъ 
разрѣза  замѣчается  кровоизліяніе  подъ  сіига  таіег,  доходящее 
до  большаго  затылочнаго  отверстія.  Сердце.  Въ  правомъ  пред- 
сердіп  и  въ  правомъ  желудочкѣ  большіе  сгустки  крови.  Въ 
верхней  долѣ  лѣваго  легкаго  не  большой  красный  инфарктъ. 
Печень  содержитъ  много  жидкой  крови.  Желчный  пузырь  растя- 
нутъ.  Почки  содержатъ  тоже  много  крови. 

Пскрытіе  къ  опыту  Л»  10. 

Спинной  мозгъ  разрѣзанъ  на  гранпцѣ  между  6  и  7  шейнымъ 
позвонкомъ.  Кровоизліяніе  подъ  йига  очень  слабо.  Въ  правомъ 
предсердіи  и  желудочкѣ  находятся  объемистые  сгустки  крови. 
Внутренніе  органы  не  пред  став  ляютъ  ничего  характернаго. 

ѣскрытіе  къ  опыту  ЛІ  11. 

Спинной  мозгъ  разрѣзанъ  на  уровнѣ  верхняго  края  6-го  шей- 
наго  позвонка.  Надъ  разрѣзомъ,  между  (Іига  п  костными  стѣн- 
ками  канала, — кровоизліяніе,  доходящее  до  1-го  шейнаго  позвонка. 
Подъ  йигае  же  нѣтъ  кровоизліянія.  Внпзъ  отъ  разрѣза  наблю- 
дается обратное  отношеніе.  Внутренніе  органы  не  представляютъ 
ничего  характернаго. 

Вскрытіе  къ  тыту  Л  12. 

Спинной  мозгъ  разрѣзанъ  совершенно  на  уровнѣ  верхняго 
края  6-го  шейнаго  позвонка.  Юига  таіег  сохранена.  Подъ  ней 
находится  разлитое  кровоизліяніе,  которое  тянется  внизъ  до 
8-го  шейнаго  позвонка.  Выше  разрѣза  кровопзліянія  обильнѣе. 
Полости  сердца  растянуты.  Въ  правомъ  желудочкѣ  предсердіи 
объемистые  фибринозные  сгустки.  Полости  лѣваго  сердца  содер- 
жатъ мало  крови.  Легкія  нормальны.  Печень  увеличена  въ  объемѣ 
и  содержитъ  много  крови.  Селезенка  слегка  увеличена,  риіра 
соскабливается  легко.  Ѵепа  саѵа  іпГегіог  и  ея  развѣтвленія  со- 
держатъ много  крови.  Почки  содержатъ  жидкую  кровь. 


Вскрьтііе  къ  опыту  М  13. 

На  уровнѣ  верхняго  края  6-го  шейнаго  позвонка  спинной 
мозгъ  перетянутъ  тонкой  шелковой  лигатурой.  Выше  и  ниже 
лигатуры  находится  подъ  (Іига  ограниченное  кровоизліяніе,  при- 
близительно на  протяженіи  Г /о  сантиметра.  Спинно-мозговой 
каналъ  не  содержитъ  признаковъ  кровоизліянія.  Спинной  мозгъ 
на  мѣстѣ  лигатуры  совершенно  разможженъ.  Части  выше  и  ниже 
лигатуры,  всего  на  протяженіи  одного  сантиметра,  размяты  и 
переполнены  мелкими  кровопзліяніями.  При  разрѣзѣ  йнгае  ниже 
лигатуры  вытекло  довольно  много  спинно-мозговой  жидкости. 
Сердце  растянуто  кровью,  обѣ  половины  его  содержать  крупные 
кровяные  сгустки,  въ  лѣвой  же  находится  объемистый  фибринозсгу- 
стокъ.  Печень  увеличена  и  содержитъ  много  жидкой  крови.  Венный 
застой  въ  почкахъ  и  селезенкѣ. 

Спинной  мозгъ  перерѣзывался,  какъ  мы  видѣли,  во  всѣхъ 
случаяхъ  въ  области  6-го  груднаго  позвонка. 

Въ  пяти  случаяхъ  перерѣзки  и  въ  одномъ  случаѣ  перевязки 
спиннаго  мозга,  въ  шейной  его  части,  мы  получили  только  въ 
одномъ  случаѣ  повышеніе  газообмѣна.  Это  въ  опытѣ  №  8,  гдѣ 
мы  имѣемъ  слѣдуіопі,ее  отношеніе  газообмѣна,  до  и  послѣ  пере- 
рѣзки,  считая  на  кило  вѣса  за  одинъ  часъ: 

Угольная  кислота  какъ  .  .  .  100:  127.1 
Водяныя  пары  какъ  .  .  .  .  100:104.0 
ІІоглоп];енный  кислородъ  какъ  .    100  :  108.9 

Этотъ  случай  отличается  тѣмъ  отъ  остальныхъ,  что,  во  пер- 
выхъ,  спинной  мозгъ  не  былъ  разрѣзанъ  дѣликомъ,  такъ  что  боль- 
шая часть  лѣвыхъ  боковыхъ  столбовъ  уцѣлѣла  и,  во  вторыхъ, 
у  животнаго  въ  теченіи  всего  опыта  наблюдались  тоническія  су- 
дороги шейныхъ  мышцъ,  смѣнявшіяся  клоническими,  кромѣ  того 
собака  была  при  этомъ  очень  безпокойна  и  возбуждена.  Наконецъ 
животное  прожило  въ  этомъ  опытѣ,  послѣ  перерѣзки,  болѣе  двухъ 
сутокъ,  между  тѣмъ  какъ  въ  другихъ  опытахъ  животныя  выжи- 
вали отъ  5 — 9Ѵ2  часовъ  послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга.  Усиле- 
ніе  газообмѣна  не  было  однако  въ  этомъ  случаѣ  рѣзкимъ  и,  если 
мы  сравнимъ  его  съ  усиленіемъ  газообмѣна  при  перерѣзкахъ  въ 
грудной  части  спиннаго  мозга  (см.  опыты  №  3  и  6),  то  увидимъ, 
что  въ  шейной  части  это  увеличеніе  очень  незначительно,  а  для 
водяныхъ  паровъ  оно  только  едва  превышаетъ  норму.  Увеличеніе 
газообмѣна  также  гораздо  меньше  таковаго  послѣ  перерѣзокъ  въ 
поясничной  части. 
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Въ  остальныхъ  пяти  опытахъ  газообмѣнъ  былъ  уменьшенъ. 
Для  сравненія  мы  опредѣляли  величины  газообмѣна  на  кило  вѣса, 
за  часъ  опыта  и  сравнивали  эти  величины  между  собою;  при 
томъ,  гдѣ  можно,  мы  брали,  для  сравненія  съ  нормальнымъ  газо- 
обмѣномъ,  только  первые  6  часовъ  патологическаго  газообмѣна, 
совершенно  исключая,  какъ  напр.  въ  опытахъ  10,  11  и  12, 
послѣдніе  часы  (Г/з — З'^),  какъ  предсмертные. 

Отношеніе  газообмѣна  до  и  послѣ  перерѣзки,  на  кило  вѣса  и 
за  часъ  опыта,  было  слѣдующее: 

въ  опытѣ  Л'2    9  для  угольной  кислоты  какъ  100  :  18.8 

»    водяныхъ  паровъ  ^  100  :  63.2  (*). 

въ  опытѣ      10    »    угольной  кислоты  *  100:42.3 

водяныхъ  паровъ  »  100  :  86.0 

въ  опытѣ  №  11    ^    угольной  кислоты  »  100:59.4 

»    водяныхъ  паровъ  *  100:  112.3  (*) 

въ  опытѣ  Л^?  12    »    угольной  кислоты  »  100 :  62.8 

»    водяныхъ  паровъ  »  100:73.7 

въ  опытѣ  №  13    >    угольной  кислоты  ^  100:30.0 

»    водяныхъ  паровъ  »  100  :  69.9 

»    поглощен,  кислор.  *  100:36.9 

Сопоставляя  эти  цифры,  мы  можемъ  сдѣлать  слѣдуюш;ія  вѣро- 
ятныя  заключенія: 

Если  животное  находится  въ  коматозномъ  состояніи,  то  газо- 
обмѣнъ  очень  уменьшенъ,  это  и  было  въ  опытѣ  №  9  и  13,  гдѣ 
въ  цифры  газообмѣна  вошелъ  и  газообмѣнъ  за  время  предсмерт- 
ныхъ  часовъ,  когда  животное  находилось  въ  камотозномъ  со- 
стояніи. 

Судороги,  если  и  не  могутъ  всегда  поднять  газообмѣнъ  выше 
нормы,  какъ  напр.  въ  опытѣ  №  8,  уменьшаютъ  во  всякомъ  случаѣ 
наденіе  газообмѣна,  какъ  это  было  въ  опытѣ      10  и  №  12. 

При  паденіи  газообмѣна  водяные  пары  составляютъ  самый 
стойкій  элементъ  и  уменьшеніе  слабѣе  всего  сказывается  на  нихъ, 
какъ  напр.  въ  опытахъ  10,  12  и  13.  Правда  эта  разница  въ  на- 


(*)  Количество  выдѣ.тенныхъ  водяныхъ  паровъ  въ  этихъ  двухъ  случаяхъ  не  точно 
гезр.  гораздо  болѣе  дѣйствительнаго,  такъ  какъ  сюда  вошла  вода,  какъ  отъ  об- 
сыханія  живоі-наго,  такъ  и  отъ  нспаренія  мочи  въ  камерѣ. 
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шихъ  опытахъ  должна  быть  рѣзче  дѣйствительной,  такъ  какъ  къ 
водянымъ  парамъ  присоединялась  часть  испарявшейся  мочи,  но 
и  въ  опытѣ  №  12,  гдѣ  животное  было  посажено  въ  камеру  со- 
вершенно сухиыъ  и  гдѣ  оно  не  выдѣлило  ни  капли  мочи,  эта 
особенность  водяныхъ  паровъ  совершенно  ясна,  хотя,  какъ  я  и 
говорилъ  выше,  разница  здѣсь  не  такъ  велика,  какъ  въ  двухъ 
другихъ  случаяхъ. 


4 
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ЧЕТВЕРТАЯ  ГРУППА  ОПЫТОВЪ. 

Частичный  перерѣзки  спиннаго  мозга. 

Опытъ  ]^  14. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Черный  маленькій  кобель  посаженъ  въ  камеру  22  марта.  На- 
чало опыта  въ  12  часовъ  22  минуты  дня.  Опытъ  продолжался 
24  часа.  За  это  время  прошло  черезъ  аппаратъ  7630  лптровъ 
воздуха,  а  въ  одну  минуту  слѣдовательно  5.3  литровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ — 14  ют. 
Вѣеъ  собаки  до  опыта  4397  гр.] 

послѣ     »     4291  »  I  ^РеДНІй  вѣсъ  4344 

Потеря    106  гр. 

Температура  собаки  до  опыта  .    .  38.8°С 
»    послѣ    *      .  .  38.9°С 

Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  122.570 
Бодяныхъ  паровъ  =  114.660 

Общая  сумма  потерь  =  237.280 
Поглощено  кислор.   =г  131.230 

Въ  первые  6  ч.  выдѣл,  Со^=  37.950  и  Н20=  26.660  итого  64.610 
»    слѣд.      6         *  1=:  28.820    »      =  29.460    »  58.280 

>^  послѣд.  12         ^  =55.800    »      =  58.540  114.340 

Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено  С0^     .  =28.215 

Н.р     .    =  26.395 
»       »     »     »       »    поглощено     О     .    =  30.209 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному=  1 : 1.4. 


в.  Газообмѣнъ  послѣ  неполной  перерѣзки. 


Въ  шейной  части, 

У  той  же  собаки  28  марта,  на  уровнѣ  6-го  шейнаго  позвонка, 
перерѣзана  часть  заднихъ  столбовъ  и  лѣвый  боковой  столбъ.  Начало 
опыта  въ  9  часоБъ  утра.  Опытъ  продолжался  24  часа.  Въ  теченіи 
всего  опыта  у  собаки  наблюдались  судорожныя  подергиванія 
обѣихъ  правыхъ  конечностей,  при  полномъ  параличѣ  лѣвой 
задней  конечности  и  при  парезѣ  передней  конечности  той  же 
стороны.  Въ  этой  конечности,  только  при  опредѣленныхъ  поло- 
женіяхъ  животнаго,  появлялись,  по  временамъ,  слабыя  подерги- 
ванія.  Воздуха  прошло  въ  сутки  10791  литръ,  а  въ  одну  ми- 
нуту =  7.4  литровъ. 

Разрѣжевіе  въ  камерѣ —  15  пші. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    3954  гр.|  ^^^^  ^  33^^  5 

»    послѣ      »      .    3889  >  ]  ^ 


Потеря  .       65  гр. 

Температура  собаки  до  перерѣзки  .  39.0°С 

послѣ     ^       ,  38.5°С 

»  »         »       опыта  .  37.4°С 

30  мин.  спустя.  38.0°С 

Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  ....  г=  120.010 
Водяныхъ  паровъ   ....     =:  65.840 

Общая  сумма  потерь  ...  і=  185  850 
Поглощено  кислорода  ...     —  120.850 

Въпервыеб  ч.  выдѣл.  СО^=33.975  и  Н20=21.665  итого:=55.640 
у>  слѣд.  6  »        »         »  =:28.810  и    »  =:15.900     у>  =44.710 
^12^        у>         »  =57.225  и       =:28  275     »  =85.500 

Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^.  .     =  30.603 

Н2О.  .      =  16.789 
»      *       »     »  поглощено   О.  .     =  30.812 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  =  1  :  1.3. 
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Опытъ  №  15. 


А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 


Черный  кобель,  съ  гладкой,  короткой  шерстью,  посаженъ  въ 
аппаратъ  24  марта.  Начало  опыта  въ  7Ѵ4  часовъ  утра.  Опытъ 
длился  сутки.  За  это  время  прошло  черезъ  камеру  10883  литра 
воздуха,  а  въ  одну  минуту  слѣдовательно  =  7.5  литровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ — 15  тт. 


Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  .  .  .  .  т  133.660 
Водяныхъ  паровъ   .    .    .    .      =  92.090 

Общая  сумма  потерь.  .  .  .  =  225.750 
Поглощено  кислорода  ...     =  122.750 

ВъпервыеС  ч.  выдѣл.  СО^іі=33.835  иНоО=24.190  итогов  58.025 
»  слѣд.  6  »      »         »  =33.165  и    »  =22.475     »    =  55.640 
»    12  »      X.         »  =66.660  и    »  =45.425     »  =112.085 

Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^    .     =  23.789 
»      *      ^       »  Н2О    .      =  16.390 

»     *     =^     »       »     поглощено    О    .     =  21.847 

Отношеніе  кислорода  изъ  СО^  къ  поглощенному  =  1  :  1.2. 


Вѣсъ  собаки  до  опыта. 
»        »     послѣ  » 


Потеря .      103  гр. 


Температура  собаки  до  опыта  . 
»  »     послѣ  * 


39.2°С 
38.8°С 
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В  Газообмѣнъ  послѣ  неполной  перерѣзки. 
Въ  шейной  части. 

У  той  же  собаки  30  марта,  на  уровнѣ  верхняго  края 
б-го  шейнаго  позвонка,  перерѣзаны  задніе  столбы.  Начало  опыта 
въ  8Ѵ2  часовъ  утра.  Опытъ  продолжался  24  часа.  Собака  была 
въ  теченіи  опыта  очень  безпокойна  и  возбуждена.  За  это  время 
прошло  черезъ  камеру  11629  литровъ  воздуха,  а  въ  одну  минуту 
слѣдовательно  =  8.07  литровъ. 


Разрѣженіе  въ  камерѣ —  15  тт. 
Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    5664  гр. 
»        »     послѣ     »    .    5406  » 


средній  вѣсъ  =  5535. 


Потеря .      258  гр. 


Температура  собаки  до  опыта  .  . 
»  »   послѣ  перерѣзки. 


опыта 


Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ 
Угольной  кислоты  . 
Водяныхъ  паровъ  . 
Мочи  


Общая  сумма  потерь 
Поглощено  кислорода 


39.3°С 
38.4°С 
39.4°С 


227.990 
149.740 
96.500 


474.230 
216.230 


Выдѣл.за  первые6ч.С0'^=  66.000  иН2О=і=30.755  итого=  96.755 
^    въ  слѣд,  6  ^    *  =  53.875  и    »  =33.895     *    =  87.770 
»     »    и  »    у>  =108.115  и    »  =85.090     *  =193.205 


Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО^ 

»  »  »  5>  »  У>  Н^О 

»     »       »     »     »     поглощено  О 


=  41.190 
=  27.053 
=  39.065 


Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  кислороду  = 
1  :  1.3. 
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Опытъ  ]^  16. 

А.  ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Желтая  сука,  съ  гладкой,  короткой  шерстью,  посажена  въ 
камеру  11  апрѣля.  Начало  опыта  въ  8  часовъ  50  минутъ  утра. 
Опытъ  длился  сутки.  За  это  время  прошло  черезъ  аппаратъ  всего 
8230  литровъ  воздуха,  а  въ  одну  минуту  прошло  слѣдовательно 
5.7  литровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ — 15  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    4103  гр.І  ^  ѵ 

V  ,^оп        Средній  вѣсъ  =1  4067.5 

»        »    послѣ     »      .    4032  »  ) 

Потеря.    .       71  гр. 

Температура  собаки  до  опыта  .    .  38.8^С 
^    послѣ    »    .    .  39.0°С 

Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  ....  =  128.430 
Водяныхъ  паровъ.    .    ,    .    .      =  63.385 

Общая  сумма  потерь.  ...  =  191.815 
Поглощено  кислорода  .    .    .  =120.815 

Въ  первые   6  ч.  выдѣл.  СО-=і:32.280;  Н2О=17.025  итого=49.305 
^  слѣдующ.6  »       »        *  =32.485;    ^=14.790      »  =47.275 
»      12'>       х>       »  =63.665:    »  =31.570      »  =95.235 


Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено  СО*^  .    .    =  31.082 
»      =^  »      »  ^        Н^О  .    .    =  15.583 

»     »       »      »      »     поглощено    О  .    .    =  29.702 

Отношеніе  кислорода  въ  С0~  къ  поглощенному  =  1  :  1.2. 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

Въ  шейной  чаши. 

У  того  же  животнаго  18  аырѣля,  на  уровнѣ  верхняго  края 
6-го  шейнаго  позвонка,  перерѣзты  передніе  столбы  и  теть  боко- 
тхь.  Начало  опыта  въ  9  часовъ  утра  Опытъ  продолжался  около 
23  часовъ.  Собака  лежала  совершенно  спокойно  въ  камерѣ,  она 
была  все  время  въ  сознаніи  и  поворачивала  голову,  если  ее 
звали.  Судорогъ  не  было,  но,  при  стукѣ  объ  стѣнки  камеры  и 
при  внезапномъ  свѣтѣ,  у  нея  появлялись  безпокойныя  подерги- 
ванія  головы.  Утромъ,  на  другой  день,  собака  была  найдена  въ 
камерѣ  мертвой,  но  еще  не  окоченѣвшей,  такъ  что  смерть 
наступила  вѣроятно  около  5 — 6  часовъ  утра.  Собака  прожила 
такимъ  образомъ  около  20  часовъ.  Воздухъ  проходилъ  со  ско- 
ростью 6.1  литровъ  въ  одну  минуту. 

Разрѣженіе  воздуха  въ  камерѣ  —  15  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта    .    .    4223  грм.1  ^ 

X  .-..г        гсредши  вѣсъ  =  4184 

»        *    послѣ    »      .    .    4145    »   ]  ^  ^ 

Потеря    .       78  грм. 

Температура  собаки  до  перерѣзки    ....  38.4°С 
»       послѣ     *  .    .    .  36.5°С 

Приблизительно  за  19 — 20  часовъ  выдѣлено,  въ  граммахъ: 
Угольной  кислоты    .    .    .    .    =г  58.5701 

Водяныхъ  паровъ  =  44.795І 

Мочи  —  13.600 

Кала  =  5.400 

Общая  сумма  потерь  .    .    =  122.365 
Поглощено  кислорода    .    .    .    =  44.365 

Въ  первые  6  час.  выдѣл.  СО^^Зб.ЗЗО;  Н2О=18.240  итого=54.570 
^  слѣд.    6    »       ^       »  =18.400;    *  =12.750    »  =31.150 
^    ^    7—8   ^        »        у>  —  3.840;    *    =13.805    ^  =17.645 
Въ  12  часовъ  на  кило  вѣса  выдѣлено  С^0  .  =  13.080 
^    ^       у>      ^     у>       у>        »  .  =  7.460 


103.365 


Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  =  Г.  1.0 
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Опытъ  №  17. 

А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Молодой  желтый  кобель  посаженъ  13  апрѣля  въ  камеру. 
Опытъ  начался  въ  11  часовъ  утра  и  продо-лжался  24  часа. 

За  это  время  прошло  черезъ  аппаратъ  8816  литровъ  воздуха, 


а  слѣдовательно  въ  одну  минуту  т  6.1  литровъ. 
Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  14  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта     .    .    3247  грм.)  ^   о-іал  к 

»      послѣ    »      .    .    3122        |сред.вѣсъ- 3184.5 

Потеря.    .     125  » 

Температура  собаки  до  опыта  39.1°С 

послѣ  *  ....  38.8°С 

Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты.    .    .    .    .  —  121.065 

Водяныхъ  паровъ   =г  68.555 

Мочи   =:  47.750 

Общая  сумма  потерь  .    .    =:  237.370 
Поглощено  кислорода    ...    —  112.370 

Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  .    .    .    .    .  =38.016 

Водяныхъ  паровъ  =:31.527 

Поглощено  кислорода.    .    .    .    —  35.286 


Отношеніе  кислорода  изъ  СО^  къ  поглощенному  =  1:1.2 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  неполной  перерѣзки. 

Въ  поясничной  части, 

19  апрѣля  у  того  же  жпвотнаго  разрѣзаны  задніе  столбы  спин- 
наго  мозга  на  уровнѣ  3-го  поясничнаго  позвонка.  Начало  опыта 
въ  11  часовъ  дня,  а  конецъ  черезъ  сутки.  Собака  была  без- 
покойна.  Въ  это  время  прошло  черезъ  камеру  9063  литра  воздуха, 
а  въ  одну  минуту  =  6.8  литровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  15  тш. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта        .    3134  грм.І         я'^.ъ  -  Я058  5 
.     послѣ    .     .    .    2983    .   |сред.  вѣсъ- 3058.5 

Потеря    .      151  грм. 

Температура  собаки  до  перерѣзки    ....  39.2°С 
послѣ      *       .   .    .    .  38.2''С 
опыта     .    .    .    .  39.6°С 

Выдѣлено  въ  сутки,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты     .    .    .    .  =  134.280 

Водяныхъ  паровъ   =  97.380 

Мочи .    .   =  47.350 

Общая  сумма  потерь  .    .  =  279.010 

Попощено  кислорода    .    .    .  =128.010 
Въ  сутки  на  кило  вѣса  выдѣлено,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =  43.903 

Водяныхъ  паровъ  =31.839 

Поглощено  кис.іорода.    .    .    .  =41.853 

Отношеніе  кислорода  изъ  СО'^  къ  поглощенному  =  1:1.3 
Вскрытіе  кь  опыту  М  14. 

На  уровнѣ  6-го  шейнаго  позвонка  надрѣзана  часть  заднихъ 
столбовъ  и  перерѣзанъ  лѣвый  боковой  столбъ.  Ни  подъ  (Іига 
шаіег,  ни  въ  спинно-мозговомъ  каналѣ  нѣтъ  слѣдовъ  кровоизліяній. 
Собака  убита  уколомъ  въ  продолговатый  мозгъ  Во  внутреннихъ 
органахъ  ничего  характернаго  не  найдено. 

Въ  опытѣ  №  16  произведено  только  вскрытіе  спиннаго  мозга 
на  мѣстѣ  операціи.  Оказалось,  что,  на  уровнѣ  верхняго  6  шейнаго 
позвонка,  перерѣзаны  передніе  столбы  и  часть  боковыхъ. 
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Обѣ  же  собаки,  которымъ  были  разрѣзаны  задніе  столбы  въ 
шейной  (№  15)  и  въ  поясничной  частяхъ  спиннаго  мозга  (Л'2  17), 
стали  скоро  поправляться  послѣ  операціи.  Рана  зажила  рег  ргі- 
тат  и  всѣ  движенія  совершенно  возстановились  до  нормы. 
Первое  время  послѣ  операціи  собака  слегка  волочила  заднія 
конечности;  потомъ  движенія  въ  заднихъ  конечностяхъ  были 
паретичны,  но  потомъ  и  это  прошло  и  собакъ  нельзя  было,  по 
движеніямъ,  отличить  отъ  нормальныхъ.  Все  это  длилось  при- 
близительно 7 — 10  дней. 

Послѣ  перерѣзки  лѣваго  боковаго  столба,  съ  нарушеніемъ  дѣ- 
лости  и  части  заднихъ  столбовъ,  въ  шейной  части  (опытъ  Л?  14), 
мы  получили  слѣдуюш,ія  измѣненія: 

Отношеніе  газообмѣна  до  и  послѣ  перерѣзкп  боковыхъ  стол- 
бовъ, въ  сутки  на  кило  вѣса. 

Для  угольной  кислоты  какъ  .  100  :  108.4 
*  водяныхъ  паровъ  »  .  100  :  63.6 
»    поглопі,ен.  кислорода »     .  100:101.9 

И  такъ  мы  имѣемъ  здѣсь  легкое  успленіе  газообмѣна,  насчетъ 
увеличенія  выдѣленной  угольной  кислоты  и  поглощеннаго  кисло- 
рода, при  очень  замѣтномъ  уменьшеніп  выдѣленія  водяныхъ  па- 
ровъ. Чѣмъ  объяснить  такое  уменьшеніе  выдѣленныхъ  паровъ  — 
я  положительно  ие  знаю. 

Послѣ  перерѣзки  переднихъ  столбовъ,  съ  нарушеніемъ  цѣ- 
лости  и  переднихъ  частей  боковыхъ  столбовъ,  въ  шейной  части 
спиннаго  мозга  (опытъ  16),  мы  получили  интересныя  измѣненія 
въ  газообмѣнѣ.  Я  бралъ  общую  сумму  выдѣленной  угольной  кис- 
лоты и  воды  за  первые  шесть  часовъ  и  за  вторые  шесть  часовъ 
газообмѣна,  какъ  прп  нормальномъ,  такъ  и  при  патологическомъ 
газообмѣнѣ.  Эти  величины  я  относилъ  къ  среднему  вѣсу  живот- 
наго  и  опредѣлялъ  такимъ  образомъ,  сколько  выдѣлило  животное 
въ  каждые  6  часовъ,  на  кило  вѣса.  Эти  то  величины  я  и  сравни - 
валъ. 

Такъ  въ  первые  6  часовъ,  на  кило  вѣса,  выдѣлено,  въ  грам- 
махъ: 

Нормально.    .    12.121;  послѣ  надрѣза  13.042 
Т.  е.  какъ  100  :  107.5 
Въ  слѣдуюш,іе  б  часовъ  выдѣлено: 

Нормально.    .    11.622;  послѣ  надрѣза  7.445 
Т.  е.  какъ  100:  64.0 
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Интересно,  что  въ  первые  шесть  часовъ  это  усиленіе  газо- 
обмѣна  относится,  какъ  видно  изъ  цифровыхъ  данныхъ,  почти 
исключительно  къ  увеличенію  массы  выдѣленной  угольной  кислоты, 
между  тѣмъ  какъ  количество  воды  почти  не  измѣнилось.  Такимъ  же 
образомъ,  въ  слѣдующіе  6  часовъ,  почти  все  уменьшеніе  газо- 
обмѣна  зависитъ  отъ  паденія  выдѣленной  угольной  кислоты, 
между  тѣмъ  какъ  количество  водяныхъ  паровъ  измѣнилось  лишь 
чуть  чуть.  Это  подтверждаетъ  опять  мысль,  которую  мы  выска- 
зали раньше,  что  въ  колебаніяхъ  газообмѣнныхъ  величинъ,  вода 
есть  обычно  болѣе  стойкій  элементъ,  чѣмъ  угольная  кислота. 

Въ  обоихъ  случаяхъ  перерѣзки  заднихъ  столбовъ  спиннаго 
мозга  мы  получили  значительное  усиленіе  газообмѣна. 

Въ  опытѣ  №  15  мы  получили  слѣдующее  отношеніе  газо- 
обмѣна,  за  сутки  и  на  кило  вѣса,  до  и  послѣ  перерѣзки  зад- 
нихъ столбовъ  спиннаго  мозга  на  уровнѣ  6-го  шейнаго  позвонка: 


Въ  опытѣ  №  17,  послѣ  перерѣзки  заднихъ  столбовъ,  на  уровнѣ 
3-го  поясничнаго  позвонка,  получилось  слѣдуюш,ее  отношеніе, 
принявъ,  какъ  и  выше,  газообмѣнныя,  нормальныя  величины 
за  сто: 


И  такъ  перерѣзка  боковыось  столбовъ  дала  легкое  увеличеніе 
газообмѣна,  при  существованіи  паралича  на  сторонѣ  перерѣзки 
и  судорожныхъ  подергиваній  на  противоположной  сторонѣ.  Тем- 
пература упала  при  этомъ  болѣе  чѣмъ  на  градусъ. 

Пврерѣзка  переднихъ  столбовъ  дала  въ  первые  часы  легкое 
увеличеніе  газообмѣна,  съ  послѣдующимъ  затѣмъ  сильнымъ  паде- 
ніемъ  его.  Судорогъ  при  этомъ  не  было  и  1°  упала  почти  на  два 
градуса. 

Перерѣзка  заднихъ  столбовъ  сопровождается  увеличеніемъ 
газообмѣна.  Животное  при  этомъ  безпокойно  и  1°,  падая  сейчасъ 
послѣ  операціи  почти  на  градусъ,  скоро  поднимается  до  нормы 
или  даже  выше  нормы. 


Для  угольной  кислоты  какъ 
»    водяныхъ  паровъ  ^ 
»    поглош,ен.  кислорода  » 


100  :  173.1 
100  :  165.0 
100  :  178.0 


Для  угольной  кислоты  какъ 
^    водяныхъ  паровъ 
»    поглош,ен.  кислорода  » 


100  :  115.4 
100  :  147.9 
100  :  118.6 
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ПЯТАЯ  ГРУППА  ОПЫТОВЪ. 
Перерѣзки  Варольева  моста. 

Опытъ  №  18. 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМ'БНА. 

Кобель,  съ  длинной,  волнистой  шерстью,  посаженъ  въ  камеру 
7  мая.  Начало  опыта  въ  12  часовъ  дня.  Опытъ  продолжался  2 
часа.  Собака  была  въ  это  время  довольно  безпокойна.  За  это 
время  прошло  черезъ  аппаратъ  923  литра  воздуха,  а  въ  одну 
минуту  слѣдовательно  7.6  литровъ. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта    4456  гр.  1  ѵ  ,,,гг 

X  лАпа       (  средши  вѣсъ  =  4447. 

»    послѣ  *       4438    *  '  ^ 

Потеря    18  » 

Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  .  .  .  .  1=  11.575 
Водяныхъ  паровъ    .    .    .    ,  =11.160 

Обитая  сумма  потерь    .    .    .    .      =  22.735 
Поглош,ено  кислорода    .    .    .     =  4.735 

Въ  первый  часъ  выдѣлено  00^=5.770;  Н20=:5.265  итого=:1 1.035 
*   слѣд     »  »  у>  =5.805;      »  =5.895      »  =11.700 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты   =  1.301 

Водяныхъ  паровъ  .        .    .    .  =  1.254 

Поглощено  кислорода.    .    .    .  =  0.532 


Отношеніе  кислорода  изъ  СО'  къ  поглош,е иному  =  1  :  0,5 
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в.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  той  же  собаки  8  мая  произведена  перерѣзка  Варольева 
моста.  Начало  опыта  въ  ІѴ/^  часовъ  утра.  Собака  просидѣла  въ 
камерѣ  2  часа.  За  это  время  прошло  черезъ  камеру  829  литровъ 
воздуха,  а  въ  одну  минуту  =  6.9  литровъ. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта  .    4540.0  гр. 
>        »    послѣ    »      .  4523.5 


средній  вѣсъ  ~  4531.8 


Потеря  .    .      16.5  гр. 
Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты   =і:  8.820 

Водяныхъ  паровъ  .    .    .        .  =9.635 

Общая  сумма  потерь  .    .    .    .  і=18.455 
Поглощено  кислорода.    .    .    .     і=:  1.955 
Въ  первый  часъ  выдѣлено  00^=4.075;  НО^=:4.590  итого=8.665 
»  слѣдующ.  часъ       »         »  ііі4.745;    »  ::і:5.045      »  =9.790 
Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты  =0.973 

Водяныхъ  паровъ  =  1.063 

Поглощено  кислорода.    .    .  =0.215 
Отношеніе  кислорода  изъ  СС^  къ  поглощенному  =  1  :  0.3. 

Состояніе  температуры  послѣ  перерѣзки: 

1°  собаки  до  перерѣзки.  .  .  .  38.4°С 
>  при  вскрытіи  черепной  полости.  38.3°С 

»  во  время  перерѣзкивъ  11ч.20м.~38.3°С  нѣсколько  судорожныхъ 

подергиваній. 

^  послѣ  »        »  Пч.ЗОм,— 38.0°С  слабыя  судорож.  подер- 

гиванія  ногъ  и  туловища. 
1°  въ  11  Ч.35  м.— 37.9°С  слабыя  судорож.   подергиванія  ногъ  и 

туловища. 

»    »  11  »  45  »  —  »         »  »    задней  прав.  ноги. 

»    »  12     18  »  — 35.8°С       »  »         у>       у>  » 

»    »  12  »  30  »  — 35.6°С  Въ  1  мин.  85  подергиваній  »       »  » 
»    »  12  >^  45  »  — 35.4°С  Нет. 
э    »    1  .  _  »  —35. ГС  Мет. 

»    »    1  »  30  »  — 34.7°С  65  подергиваній  въ  1  минуту. 

»    »    2  »  —  »  — 34.3°С  Дыханіе  все  время  очень  учащено. 

»    »    2  »  10  »  — 34.2°С  Тѣже  подергиванія. 

»  2  35  =^  — 34.2°С 
»  у>  3  »  15  »  — 34.1°С 
»        4  »   7  я>  — 34.0°С  Собака  околѣла. 

У  собаки  было  за  все  время  очень  учащенное  дыханіе  и  дѣла- 
лись  подергиванія  въ  задней  ногѣ. 
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Опытъ  №  19. 

А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Черная  сука,  съ  длинной,  волнистой  шерстью,  посажена  въ 
камеру  10  мая.  Опытъ  начался  въ  часовъ  утра  и  длился  два 
часа.  За  это  время  прошло  черезъ  аппаратъ  839  лптровъ  воздуха, 
а  въ  одну  минуту  прошло  слѣдовательно  6.99  литровъ. 


Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    5067  гр. 
»        »    послѣ    »       .    5049  » 


средній  вѣсъ  =:  5058 


Потеря.    .    .       18  гр. 


Температура  собаки  до  опыта  ,    .  39.3°С 

»    послѣ    »      .    .    38.7°С  (*) 

Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =  11.780 

Водяныхъ  паровъ  =10.535 

Общая  сумма  потерь.  .  .  .  і=  22.315 
Поглош,ено  кислорода    .    .    .     =2  4.315 

Въ  первыя  ^/зЧ.  выдѣленоСО^=і5.230;  Н^О=3.515  итого=  8.745 
»  слѣд.    іѴз*         ^  =6.550;    *  =7.020      »  =13.570 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты   =1.164 

Водяныхъ  паровъ   =1.041 

Поглопі,ено  кислорода .    .    .    .  =0.426 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглош,енному  =  1  :  0.5. 


(*)  Собака  сильно  билась  при  первомъ  измѣреніи,  въ  камерѣ  же  она  свдѣла 
очень  спокойно. 
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в.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 
у  той  же  собаки  11  мая  перерѣзанъ  Варольевъ  мостъ  и 
собака  посажена  въ  камеру.  Начало  опыта  въ  8  часовъ  20  мп- 
нутъ  утра  и  конецъ  его  черезъ  два  часа.  За  это  время  пропу- 
щено черезъ  камеру  892  литра  воздуха,  что  даетъ  слѣдовательно 
среднюю  скорость  въ  7.4  лптровъ  въ  одну  мпнуту. 

Вѣсъ  собакп  до  опыта.    .    4917  гр.1         ...    ѵ  ^  . 

.о^о  среднш  вѣсъ  =  4884.5 
48о2   »  і 


послѣ 


Потеря  .    .       65  гр. 
Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =12.485 

Водяныхъ  паровъ  —  11.300 

Слюны  и  крови  =:  46.500 

(Збщая  сумма  потерь.    ...     =і  70.285 
Поглощено  кислорода    .    .    .     =  5.285 
Въпервыя  7з  "^-  выдѣлено  СО^I=  2.115;  Н^Оі^З.бЗО  птого=:  5.645 
^  слѣд.  іУз»         »         ^  =10.370;    »  =7.770      »  =18.140 
Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты  =1.278 

Водяныхъ  паровъ  =1.156 

Поглощено  кислорода.    ...     =  0.540 
Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  =  1  :  0.58. 
Состоите  температуры  послѣ  перерѣзки. 

38.8°С  Темпер,  до  привязыванія  собаки. 
39,7°С      »     до  вскрытія мозговой  полости. 
39.7''С     у>     при  обнаженіи  мозга 
Темпер,  въ   7  ч.58  м. — 39.5°С  ІІослѣ  перерѣзки  мозга. 

»       »    8  »  25  »  у.  39.3°С  С лабыя  по дергнванія туловища, какъ 

при  ознобѣ. 

»    8  »  40  »  у.  39.4°С  Мет. 

»    9»    5  »  у.  40.0°С  Дыханій  6въ1м.;тѣжеподергиванія. 

^    9    15  »  _40.3°С  Мет. 

»    9  »  38     — 40.8°С 

»  10  ^  —  »  — 40.8°С  Меш. 
10  »  20  »  — 40.9°С 

»  10    45  »  — 40.8°С 
»       »  11  »   5  »  — 40.8^С  5  вдыханій  въ  минуту. 

»  11  *  25  »  — 41.0°С 

»  11    35  »  — 40.9Т  тоже. 
»       »  12  »  —  »  — 41.0°С  судороги  немного  сильнѣе. 

^  12  *  20  »  — 41.1''С 
•»       у>    1  »  30  »  — 41.3°С  5  вдыханій  въ  минуту. 

»    1    45  »  _4і.з°С 

у>    2  »  —  »  — 41.4°С  Судороги  почти  прекратились. 
.    2  »  45    — 41.5°С 
»    3  ^  50  *  — 41.6°С 
Собака  подохла  въ  4  ч.  40  м.— ^І.О^^С  предсмертная  температура. 
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Опытъ  №  20. 

А.   ОПРЕДѢЛВНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Черная  сука,  съ  гладкой,  короткой  шерстью,  посажена  12  мая 
въ  камеру.  Опытъ  начался  въ  ^асовъ  утра  и  продолжался 
всего  два  часа.  Собака  была  довольно  безпокойна  и  часто  лаяла. 
За  это  время  прошло  черезъ  камеру  825  литровъ  воздуха,  а  въ 
одну  минуту  прошло  слѣдовательно  въ  среднемъ  =6.8  литровъ. 


Разрѣженіе  въ  камерѣ —  15  тт. 
Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    3350  гр. 
»        »     послѣ     »    .    3328  у> 


Потеря .       22  гр. 

Температура  собаки  до  опыта 
»              »     послѣ  » 
Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 
Угольной  кислоты.    .  . 
Водяныхъ  паровъ.    .  . 
Мочи  


Обиі,ая  сумма  потерь.  . 
Поглощено  кислорода  . 

Въ  первыя  ^/з  ч.  выдѣлено  СО^і^іЗ.ОЗО 
»  слѣд.    Г/з  »        »         »  =8.875 


средній  вѣсътЗЗЗЭ. 


39.3°С 
38.8°С 

11.905 
10.880 
8.000 


30.785 
8.785 


Н2О=:3.070  итого 
у>  =:7.810  » 


6.100 
=16.685 


Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 
Угольной  кислоты  .    .  . 
Водяныхъ  паровъ  .  . 
Поглощено  кислорода  .  . 


=  1.782 
=  1.629 
—  1.315 


Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  ш 


1  :  1.1.0 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 


у  той  же  собаки  13  мая  перерѣзанъ  Варольевъ  мостъ.  Начало 
опыта  въ  9  часовъ  12  минуть  утра.  Опытъ  продолжался  два  часа. 
За  это  время  прошло  всего  733  литра  воздуха,  а  въ  одну  минуту — 
6  литровъ. 


Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  14  тт. 
Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    3091  гр. 
»        >     послѣ  »   .    .    3074  » 


Потеря  .       14  гр. 
Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 
Угольной  кислоты  . 
Водяныхъ  паровъ  . 
Крови  и  кала    .  . 

Общая  сумма  потерь 
Поглощено  кислорода 

Въ  первыя     ^/з  ч.  выдѣл.  С0^  =  1.660; 


средній  вѣсъ  =  3082.5 


=  4.185 
=  6.920 
—  7.700 


=  18.805 
1.805 

НоО  =  2.470  1=  4.130 
>>    =  4.450  =  6.975 


слѣдующ.  іУз   ^      »  ^  =  2.525; 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты  0.678 

Водяныхъ  паровъ  =1.122 

Поглощено  кислорода  .    .    .    .  =0.292 

Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  =  1  :0,5. 


Состояніе  температуры  послѣ  перерѣзки: 

39.2°С  темпер,  собаки  до  перерѣзки. 
38.8°С       »     до вскрытія мозговой  полости. 
Темпер,  въ  8  ч.54м.ут.38.8°С      »     при    перерѣзкѣ  Варольева 

моста.  Судорогъ  нѣтъ. 

9  ^  _  ^  ,>  38.2°С 
^    9  *  20  »  *  36.6°С 
»      »    9  »  30  »  »  35.9°С  четыре  вдыханій  въ  минуту. 
»      »  10  » —  »  »  33.7°С  5  вдыханій  въ  минуту. 

х>  10  *  23  »  »  32.6°С 
»     »  10  »  50  »  »  31.2°С  дыханія  довольно  поверхностны. 
»         11  »  40  =^  »  28.8°С       »       рѣдки,  но  глубоки. 
*     »  12  »  10  »  »  28.3°С  дыханія  іп  зіаіи  ^ио.  Судорожныя 

подергиванія. 

»      »  12  »  55  »  »  27.5°С  дыханія  поверхностны,    6  разъ  въ 

минуту. 

»     :е>    1  у>   Ь  ^  ^  26.8°С  собака  околѣла. 

5 
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Опытъ  №  21. 


А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ  НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Желтый  кобель,  съ  короткой  шерстью,  посаженъ  въ  камеру 
16  мая.  Начало  опыта  въ  10  часовъ  утра,  а  конецъ  черезъ  два 
часа.  За.  это  время  прошло  черезъ  аппаратъ  812  литровъ  воздуха, 
а  слѣдовательно  въ  одну  минуту  =  6.7  литровъ. 


Разрѣженіе  въ  камерѣ  —  15  тт 

Вѣсъ  собаки  до  опыта.    .    2928  гр.  1  ѵ 

ісредніи  вѣсъ 


послѣ 


2919 


=  2923.5 


Потеря . 


9  гр. 


Температура  собаки  до  опыта  ....  38.6°С 

послѣ   38.8°С 

Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =  7.430 

Водяныхъ  паровъ  =  7.525 

Обитая  сумма  потерь  .  .  .  .  =:  14.955 
Поглопі,ено  кислорода.    .    .    .    =  5.955 


Въ  первыя     ^/з  ч.  выдѣл.  00^=2.820 


»  слѣдуюш,.  іУз 


Н,0=2. 290  итогов  5.110 


»  =6.610;    ^  =5.235 


11.845 


Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 
Угольной  кислоты  . 
Водяныхъ  паровъ    .  . 
Поглощено  кислорода  . 


=  1.270 
=  1.286 
=  1.018 


Отношеніе  кислорода  въ  СО^  къ  поглощенному  = 


1  :  1.1 
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В.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 

у  той  же  собаки  17  мая  произведена  перерѣзка  Варольева 
моста.  Начало  опыта  въ  9  часовъ  14  минуть,  а  конецъ  черезъ 
два  часа.  За  это  время  прошло  черезъ  аппаратъ  961  литръ  воз- 
духа, а  въ  одну  минуту  слѣдовательно  =  7.8  литровъ. 

Размѣреніе  въ  камерѣ  —  15  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта  2810  гр.  ] 

.     послѣ     »     2803    »  I  ^Ѵ^^™  вѣсъ  =  2806,5 

Потеря     7  » 
Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты     .    .    -    .     =:  3.345 

Водяныхъ  паровъ  =:  5.545 

Крови  и  слюны  =  1.700 

Общая  сумма  потерь     :=  10.590 
Поглощено  кислорода     =  3.590 
Въ  первыя  Ѵз  ч.  выдѣл.  СО2і=1.405;  Н2О=2.075  итогоі=3.480 
»    слѣд.  іѴз  »       »        »  =1.940;    »  =3.470      »  =5.4І0 
Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты  =0.595 

Водяныхъ  паровъ  =0.987 

Поглощено  кислорода.    .    .    .  =0.639 
Отношеніе  кислорода  изъ  СС^  къ  поглощенному  =  1  :  1.4. 


Состояніе  температуры  послѣ  перерѣзки. 


38.6°С 

температура  привязанной  собаки 

38.4  С 

у>         при  обнаженіи  мозга 

Темпер,  въ 

9ч. 

м.  у.— 38.2  С 

моментъ  перерѣзки  Варол.  моста 

» 

9  > 

8 

*   —37.5  С 

» 

9  » 

20 

>   —36.2  С 

21  вдыханіе  въ  минуту. 

» 

9  - 

30 

»   —36.0  С 

» 

» 

10  > 

5 

»   —34.1  С 

21  вдыханіе  въ  минуту. 

7> 

11  » 

10 

»   —30.4  С 

34  вдыханія  »  » 

11  > 

40 

»   —29.2  С 

У  собаки  появился  очень  ча- 

» 

12  * 

12 

»    —28.2  С 

стый  выдохъ,  имѣвшій  харак- 

» 

12  » 

45 

»   —27.5  С 

теръ  икоты,  до  40  разъ  въ  ми- 

1 ^ 

^   —27.2  С 

нуту.  2 — 3  раза  наступали  судо- 

» 

1  » 

38 

-   —26.8  С 

роги    съ  характеромъ  орізіо- 

іопіі8'а. 

» 

11  > 

»в.— 23.0  С 

8  » 

18 

»у.— 20.0  С 

Въ  десятомъ  часу  утра  собака 

околѣла,  проживъ  такимъ  образомъ  около  сутокъ. 

* 
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Опытъ  №  22. 

А.   ОПРЕДѢЛЕНІЕ   НОРМАЛЬНАГО  ГАЗООБМѢНА. 

Бѣлый  кобе.іь  съ  длинной  шерстью,  посаженъ  23  мая  въ  ка- 
меру. Начало  опыта  въ  9  часовъ  утра,  а  конецъ  черезъ  два 
часа.  За  это  время  прошло  черезъ  аппаратъ  604  литра  воздуха, 
а  въ  одну  минуту  въ  среднемъ  =  5  лптровъ. 

Разрѣженіе  въ  камерѣ — 14  тш. 
Вѣсъ  собаки  до  опыта  2927  тр.] 

-     послѣ     ^     2920    ^  \  Средній  вѣсъ  =  2923.5. 

Потеря     7  * 
Температура  собаки  до  опыта  .     39.3''  С 


»  »     пос.іѣ     »  38.4"  С 

Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =:  4.405 

Водяныхъ  паровъ  =  5.380 

Обш,ая  сумма  потерь  =  9.785 
Поглощено  кислорода     =:  2.785 

ВъпервыяѴеЧ.  выдѣлено  С0~1.700;  Н.-;0=:2.285  итого=3.985 
»   стЬд.  Ѵб  »        *         *   =2.705;    »  =3.095      *  =5.800 

Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты   =0.753 

Водяныхъ  паровъ   =0.920 

Поглощено  кислорода  =  0.476 


Отношеніе  кислорода  изъ  СО^  къ  поглощенному  =  1  :  0.72, 


в.  Газообмѣнъ  послѣ  перерѣзки. 


у  той  же  собаки  произведена  24  мая  перерѣзка  Варольева 
моста.  Опытъ  начался  въ  10  часовъ  и  пять  минутъ  утра  и  кон- 
чился черезъ  два  часа.  За  это  время  прошло  черезъ  камеру 
625  литровъ  воздуха,  а  въ  одну  минуту  прошло  слѣдовательно  = 
—  5.2  литровъ.  Разрѣженіе  въ  камерѣ — 15  тт. 

Вѣсъ  собаки  до  опыта  2863  гр.  ] 

.     послѣ    »      2853    >  I  СРад^ій  вѣсъ  =  2858. 


Потеря    10  » 
Выдѣлено  въ  два  часа,  въ  граммахъ: 

Угольной  кислоты   =  4.310 

Водяныхъ  паровъ   =  6.335 

Крови   иг  2.000 

Общая  сумма  потерь  =  12.645 

Поглош,ено  кислорода  =:  2.645 
Въ  первыя  Ѵе  ч.  выдѣлено  СО^=1.635;  НзО^г.ббО  итого=:4.295 

слѣд.  'І^  »  у>  ^  =2.675;  »  =3.675  »  =6.350 
Въ  часъ  на  кило  вѣса  выдѣлено: 

Угольной  кислоты   =0.754 

Водяныхъ  паровъ  .    .    .    .    .  =1.108 

Поглош,ено  кислорода  =  0.462 


Отношеніе  кислорода  изъ  СО^  къ  поглощенному  =  1  :  0.84. 
Состояніе  температуры  поелѣ  перерѣзки. 

38.7°С  темп,  послѣ  привязыванія  собаки. 


Темп,  въ 

9ч. 

45  м. у. 

— 38.7°С 

»    въ  мом.  перер.  Варольева  моста 

9  » 

55  » 

—38  2°С 

судорогъ  не  было.  5  в  дых.  въ  мин. 

» 

» 

10  » 

50  » 

— 33.2°С^ 

3  вдыханія  въ  минуту. 

12  » 

5  » 

— 32.0°С 

Собака  дѣлаетъ  протяжныя,  глу- 

» 

12  » 

30  » 

— 31.1°С 

•  бокія  вдыханія,  сопровождаемыя 

» 

1  » 

10  » 

— 29.9°С 

громкимъ  всхрапываніемъ. 

» 

2  ^ 

10  » 

— 28.4°С 

Одно  вдыханіе  въ  минуту. 

3  » 

0  > 

~27.4°С 

» 

7  » 

0  »в. 

— 25.0°С 

» 

» 

8  » 

0 

— 24.5°С 

Собака  околѣла  въ  ночь  съ  24  на  25,  проживъ  такимъ  обра- 
зомъ  около  18  часовъ. 


ШЕСТАЯ  ГРУППА  ОПЫТОВЪ. 


Опыты  перерѣзки  Варольева  моста  съ  искуственнымъ 

дыханіемъ. 

Опытъ  №  23. 

Черная  сука,  съ  гладкой,  короткой  шерстью,  вѣсомъ  въ 
4200  граммъ.  21  мая  утромъ  у  животнаго  вскрыта  черепная  по- 
лость на  мѣстѣ,  гдѣ  производилась  перерѣзка  Варольева  моста, 
сдѣлана  трахеотомія  и  начато  искуственноё  дыханіе.  Черезъ  часъ 
произведена  перерѣзка  Варольева  моста  и  продолжено  искуствен- 
ноё дыханіе.  При  чемъ  получились  величины  газообмѣна  за  часъ 
до  перерѣзки  Варольева  моста  и  за  часъ,  слѣдующій  немедленно 
за  перерѣзкой. 

Газообмѣнъ 

до  перерѣзки.  послѣ  перерѣзки. 

Бъ  одинъ  часъ  выдѣлено,  въ   Въ  одпнъ  часъ  выдѣлено,  въ 
граммахъ:  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =  7.065  Угольной  кислоты  =  2.925 
Водяныхъ  паровъ  =:    3.585       Водяныхъ  паровъ   =  3.080 


Общая  сумма  потеры=  10.650    Общая  сумма  потерь  =  6.005 

Состоянге  температуры. 

Темп,  въ  10  ч.  50  ы.  у.— 38.1-  С  трахеот.    I-  въ  12  ч.     м.  у.— 35.9"  С  Перер.  мозга, 

нач.  опыта  II. 


10 

53 

— 38.1  нач.оп.І. 

12 

»  5 

> 

11 

» 

04 

—37.4 

» 

12 

»  15 

—34.9 

11 

25 

—36.6 

» 

12 

»  50 

—33.1 

11 

» 

40 

—36.3 

1 

»  10 

—32.4 

11 

» 

50 

» 

—36.0 

1 

»  35 

—31.7 

11 

> 

55 

» 

—35.9 

1 

»  50 

—31.2 

3 

^  20 

—28.3 

4 

»  10 

—27.0 

9 

»  Е 

!.— 22.0 

» 

11 

> 

—18.0 

Собака  околѣла  около  часу  ночи. 
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Опытъ  №  24. 

Пестрый  кобель,  дворняжка,  вѣсомъ  въ  6400  граммъ.  28  мая 
утромъ  собакѣ  вскрыта  на  обычномъ  мѣстѣ  черепная  полость, 
сдѣлана  трахеотомія  и  начато  искуственное  дыханіе.  Спустя  часъ 
такого  газообмѣна  произведена  перерѣзка  Варольева  моста  и  про- 
должено искуственное  дыханіе.  Причемъ  получились  величины 
газообмѣна  за  одинъ  часъ  до  перерѣзки  Варольева  моста  и  за 
одинъ  часъ  послѣ  перерѣзки. 

Газообмѣнъ 

до  перерѣзки.  послѣ  перерѣзкп. 

Въ  одинъ  часъ  выдѣлено,  въ        Въ  одинъ  часъ  выдѣлено,  въ 
граммахъ:  граммахъ: 

Угольной  кислоты  =:  8.930  З^гольной  кислоты  =  5.795 
Водяныхъ  паровъ  =    3.390       Водяныхъ  паровъ  =  2.935 


Общая  сумма  потерь  г=  12,320    Общая  сумма  потерь  =  8.730 

Состоянье  температуры. 

Температура  въ  11  ч.  25  м.  ут.  38.6°  С 

»  11  ч.  32  м.  —  38.6°  С  Начало  опыта  I. 
»  12  ч.   —         37.7°  С 
»  12  ч.  32  м.  —  37.2°  С  Конецъ  опыта  I 
»         »12ч.43м.  —  ....  ІІерерѣзка  Варольева  моста. 
»  12  ч.  50  м.  —  36°    С  Начало  опыта  П. 


Почти  все  время  послѣ  пе- 
рерѣзкн  замѣчались  у  со- 
баки судорожныя  подерги- 
ванія,  какъ  при  ознобѣ. 
Конецъ  опыта  П. 


»  1ч.  15  м.  —  35.3°  С 

»  1  ч.  25  м.  —  34.8°  С 

'>  1  ч.  30  м.  —  34.6°  С 

»  1  ч.  40  м.  —  33.9°  С 

»  1  ч.  50  м.  —  33.3°  С 

*  Зч.  —  31.2°  С 

»  9  ч.  30  м.  —  24.0°  С 

»  »  10  ч.  вечера  ....    19  вдыханій  въ  минуту. 

Собака  околѣла  послѣ  часу  ночи. 

Приведу  здѣсь  температурныя  данныя  и  двухъ  случаевъ  проб- 
ныхъ  перерѣзокъ  Варольева  моста. 


Случай  №  1. 


У  молодого  пуделя  4  мая  сдѣланъ  разрѣзъ  въ  нижней  третп 
Варольева  моста. 

Температура  до  перерѣза  38.2^  С. 


въ  11  ч.  20  м.ут. 

-  11  ч.  35  м.  ^ 

^  11  ч.  40  м.  ^ 
^  И  ч.  45  м.  * 
»  1І  ч.  50  м.  » 
=>  12  ч.  — 


.  .  .    перершзтъ  мозгъ. 

9  вдыханіп  въ  минуту. 
.  .  .    нѣсБО.іько  судорожныхъ  подер- 
гпваніп  туловища  п  конечностей. 

34'  С 
33. 6Т 

33.4"С — 4  глубокихъ  вдыханій  въ  1  м. 
32.8"(*)С 

БЪ  1  М. 


12ч.  Юм.  ^  32.5Т— В. 

31. 9Т 

ЗІ.ГС— В.  2  въ  1  м. 

го. Г  С 

ЗО.ЗТ— Г).  2  въ  1  м. 
29. 9Т 
29. 5Х 

29.1Т— В.  2  БЪ  1  м. 

28  8°С 
28. 5Т 

28.2Т— В.  3  въ  1  м. 
27.8°С 
27.5°С 

27.2'С— В.  2  БЪ  1  м. 
26.9^С 

26.6"С    Судороги  переднпхъ  конечно 

степ  и  туловища. 
26.6Т— В.  16  въ  1  м.' 

— В.    7  БЪ  1  м. 
26.3Х—В.    6  БЪ  1  м. 


12  ч.  20  м. 
12  ч.  40  м. 
12  ч.  50  м. 

1  ч.  — 

1  ч.  Юм. 

1  ч.  20  м. 

1  ч.  30  м. 

1  ч.  40  м. 

1  ч.  50  м. 

2  ч.  — 
2ч.  Юм. 
2  ч.  20  м. 
2  ч.  30  м. 
2  ч.  40  м. 
2  ч.  45  м. 

2  ч.  50  м. 

2  ч.  55  м. 
Зч.  — 

3  ч.  10  м. 
Зч.  25м. 
3  ч.  35  м. 
3  ч.  40  м. 


26. ОТ— В.  4  въ  1  м. 
25.8'(*)С— В.ЗвъІ  м. 

25.5Т— В.   3  въ  1  м. 


По  временамъ 
судорожныя  по- 
дергпванія  пе- 
реднпхъ конеч- 
ностей и  ту.іо- 
Бпща. 


-  (*)  Взяты  дртгіе  термометры. 
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Теѣиерат.  въ  3  ч.  55м.ут.  25.2°С 

»  4ч  10  м.  »  24.8°С 

»  4  ч.  20  м.  »  24.7'С 

>  4  ч.  45  м.  »  24.4°С 

»  5  ч.      —  24.1°С 

»  6  ч.      —  23. 2Х 

»  8  ч.      —  22.0°С 

»  9  ч.      —  21.2°С 

»  1  ч.    ночи  20.5°С 

Собака  околѣла  ночью  съ  4-го  на  5-ое,  вскорѣ  послѣ  часу 
ночи. 

Вскрытіе  (къ  случаю  Л»  1)  показало,  что  разрѣзъ  прошелъ  въ 
нижней  трети  Варольева  моста,  при  чемъ  остался  не  разрѣзан- 
нымъ  лишь  тонкій  мостикъ  изъ  поперечныхъ  волоконъ,  какъ  разъ 
на  мѣстѣ  прохожденія  аіЧегіае  Ьазііагіз.  Въ  полости  4-го  желу- 
дочка и  ниже  подъ  твердой  оболочкой,  приблизительно  до  верх- 
няго  края  3-го  шейнаго  позвонка,  находится  обильное  крово- 
изліяніе. 


—В.  2  въ  1  м. 


—В.  2  въ  1  м. 


Случай  №  2. 

Бѣлой  сучкѣ,  дворняжкѣ,  вѣсомъ  около  5  килограммъ,  5  мая 
сдѣлана  перерѣзка  Варольева  моста. 

38.7°С  Температ.  до  привязыванія  собаки. 
39.3°С  Собака  бьется  сильно. 
39. 7Х  Тоже. 

39.7°С  Тоже.   Вскрыта  черепно-мозговая 

полость. 
39.8°С  Собака  спокойнѣе. 
39.6°С 

Температ.  въ  11  ч.  4  м.  39.3°С .  Перерѣзанъ  Варольевъ  мостъ.  Су- 
»  »  11  ч.  Юм.  38.8°С  дорожныя  подергиванія  туловища 
»       *  11ч.  15  м.  38.4°с)и  тонич.  сокращ.  передн.  конечн. 

»  114.20  м.  37.7°С  В.  5  въ  1  минуту. 

»  11  ч.  30  м.  37.5°С  В  7 

»  11  ч.  35  м.  37.4°С  В.  8 

»  11  ч.  55  м.  36.7°С  В.  13 
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Температ.  въ  12  ч.  10  м.  Зб.З^С  В.  12  въ  1  минуту. 
»  12  ч.  35  м.  35.8°С  В.  8 
»        »  12  ч.  50  м.  35.8°С  Собака  околѣла. 

Съ  И  ч.  20  м.  собака  лежала  совершенно  спокойно.  Всякое 
вдыханіе  сопровождалось  судорожнымъ,  отрывистымъ  сокращеніемъ 
всѣхъ  дыхательныхъ  мышдъ. 

Вскрытіе  къ  случаю  Л»  2. 

Разрѣзъ  прошелъ  по  верхней  третп  Варольева  моста,  при 
чемъ  правая  мозговая  ножка  оказалась  не  совершенно  разрѣзан- 
ной.  Подъ  твердой  оболочкой  обильное  кровоизліяніе,  тянупі,ееся 
до  2-го  груднаго  позвонка.  Въ  4-мъ  желудочкѣ  —  кровяные 
сгустки. 

Вскрытія. 

Вскрытіе  къ  опыту  Л«  18. 

Разрѣзъ  прошелъ  по  верхней  третп  Варольева  моста,  остались 
не  совершенно  разрѣзанными  ножки  мозжечка  къ  мосту  съ  обѣихъ 
сторонъ  и  лѣвая  ножка  мозжечка  къ  четырехолмію.  Мозжечекъ 
въ  задней  своей  части  немного  размятъ.  Кровяные  сгустки  на 
основаніи  мозга  и  въ  обѣихъ  половинахъ  средней  ямы  черепа. 
Подъ  твердой  мозговой  оболочкой  находится  кровопзліяніе,  кото- 
рое тянется  внпзъ  до  2-го  груднаго  позвонка.  Въ  полости  4-го 
желудочка  суш,ествуетъ  также  кровоизліяніе;  таковыя  же  крово- 
изліянія  находятся  въ  центральномъ  каналѣ  спиннаго  мозга. 
Онѣ  распространяются  здѣсь  внпзъ  до  3-го  шейнаго  позвонка. 

Бскритіе  къ  опыту  Л?  19. 

Разрѣзъ  прошелъ,  если  смотрѣть  на  ропз  ѴагоИ  сверху,  какъ 
разъ  поперегъ  моста  и  не  доходитъ  до  нижней  его  поверхности 
на  1 — 2  линіи.  Такимъ  образомъ  продолговатый  мозгъ  остался 
въ  соединеніи  съ  мостомъ  только  нижней  его  поверхностью;  весь 
четвертый  желудочекъ  уцѣлѣлъ,  оставшись  за  разрѣзомъ.  Изслѣ- 
дуя  мостъ  съ  нижней  его  поверхности,  мы  замѣчаемъ,  что  разрѣзъ 
шелъ  по  срединѣ  роп(ій  и  что  слѣва  передняя  часть  моста  со- 
вершенно отдѣлена  поперечнымъ  разрѣзомъ  отъ  задней  части. 
Этотъ  разрѣзъ  не  доходитъ  однако  на  цѣлую  линію  до  зиісиз 
Ъаіііагіа.  Съ  той  же  стороны  сохранена  верхняя  часть  ножки 
мозжечка  къ  мосту.  На  правой  же  сторонѣ,  какъ  мостъ,  такъ  н 
ножка  мозжечка  къ  мосту  разрѣзаны  совершенно  поперечнымъ 
разрѣзомъ. 
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Вскрыпгіе  къ  опыту  20. 

Разрѣзъ  прошелъ  поперечно  по  срединѣ  роп1:І8  Ѵагоіі,  черезъ 
всю  его  массу,  отклонившись  только  отъ  поперечной  вертикальной 
плоскости  немного  впередъ,  такъ  что  снизу  разрѣзъ  отдѣлилъ 
переднюю  треть  моста  отъ  средней.  Большія  полушарія  отдѣлены 
абсолютно  отъ  продолговатаго  моста.  Кровоизліяніе  на  основаніи 
мозга.  Подъ  сіига  находится  также  довольно  значительное  крово- 
изліяніе,  распространяющееся  внизъ  до  2-го  груднаго  позвонка. 

Вскрышіе  къ  опыту  Лі°  21. 

Въ  лѣвой  половинѣ  средней  черепной  ямкѣ  находится  довольно 
большое  кровоизліяніе.  ІСровоизліяніе  въ  спинно-мозговомъ  каналѣ 
распространяется  внизъ  подъ  сіига  до  4-го  груднаго  позвонка. 
Роп8  Ѵагоіі  перерѣзанъ  приблизительно  на  средпнѣ.  Ножки 
мозжечка  къ  продолговатому  мосту  перерѣзаны  дѣлпкомъ.  Не- 
тронутыми же  остались  ножки  мозжечка  къ  мосту.  Соотвѣтственно 
дну  четвертаго  желудочка  разрѣзъ  прошелъ  приблизительно  на 
границѣ  передней  трети  съ  средней. 

Вскрытіе  къ  опыту  Л  22. 

Разрѣзъ  прошелъ  приблизительно  по  срединѣ  моста  и  отдѣ- 
лилъ  цѣликомъ  продолговатый  мозгъ  отъ  вышележапі,ихъ  частей 
мозга.  Разрѣзъ  направлялся  немного  косвенно  впередъ. 

Вскры7піе  къ  опыту  М  23. 

Обильное  кровоизліяніе  на  основаніи  мозга  и  въ  лѣвой  поло- 
винѣ  средней  мозговой  ямкп.  Сильная  ннъекція  сосудовъ  ріае, 
какъ  венозная,  такъ  и  артеріальная.  Подъ  сіига  внизъ  до  8-го 
груднаго  позвонка  находится  очень  слабое,  едва  замѣтное,  крово- 
изліяніе.  Разрѣзъ  прошелъ  на  гранпцѣ  передней  трети  съ  средней 
третью  роп^із.  Остался  неразрѣзаннымъ  лишь  тонкій  слои  попе- 
речно идуи];ихъ  волоконъ.  Кровоизліяніе  по  сИѵи^  ВІитепЬасііі. 
Сердце  немного  растянуто.  Оба  желудочка  и  предсердія  содер- 
жатъ  большіе  сгустки  крови.  Ѵепа  саѵа  іпіегіог  и  віірегіог 
содержатъ  тоже  сгустки.  Грудная  клѣтка  въ  инспираторноп  фазѣ. 
Печень  увеличена  и  содержитъ  довольно  много  крови.  Желч- 
ный пузырь  растянутъ.  Ріііра  селезенки  соскабливается  до- 
вольно легко.  Въ  брызжеечныхъ  венахъ,  въ  селезенкѣ  и  почкахъ 
явленія  застоя. 

Вскрытіе  къ  опыту  Же  24. 

Сильное  кровоизліяніе  на  основаніи  мозга  и  на  с1і\чі8  Вішнеп- 
Ьасііі.  Инъекдія  сосудовъ  ріае  и  сЬогоісІеае.  Разрѣзъ  прошелъ  черезъ 
роп8  косо  сзади  на  передъ,  на  гранпдѣ  задней  трети  съ  средней. 
Остался  недорѣзаннымъ  тоненькій  мостикъ  ножки  мозжечка  къ 
продолговатому  мозгу  справа.  Подъ  сіига  находится  въ  спинно- 
мозговомъ  каналѣ  очень  незначительное  кровоизліявіе,  которое 
тянется  внизъ  до  4-го  груднаго  позвонка.  Во  внутреннихъ  орга- 
нахъ  тѣже  измѣненія,  какъ  въ  случаѣ  Л?  23. 
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Изъ  семи  случаевъ  перерѣзки  Вароліева  моста  лишь  въ 
одномъ  мы  получили  усиленіе  газообмѣна,  это  было  въ  опытѣ 
Л2  19.  Именно  въ  немъ  отношеніе  газообмѣна  до  и  послѣ  пере- 
рѣза  моста,  считая  на  кило  вѣса  въ  часъ,  было  слѣдующее: 

для  угольной  кислоты  какъ   100:133.7 

»    водяныхъ  наровъ  100:111.0 

»    поглощеннаго  кислорода   100:126.7 

Разрѣзъ  шелъ  здѣсь  чрезъ  средину  моста,  при  чемъ  уцѣлѣлъ 
тоненькій  слой  мозговой  ткан  у  агіегіа  Ьазііагіз  и  верхняяя  часть 
лѣвой  ножки  мозжечка  къ  мосту.  Мостикъ  изъ  мозговой  ткани 
у  мѣста  прохожденья  аіЧегіае  Ьазііагів  оставался  и  въ  нѣкоторыхъ 
другихъ  опытахъ,  въ  №  18  и  №  23,  безъ  того,  чтобы  въ  этихъ 
случаяхъ  газообмѣнъ  и  температура  были  повышены.  Рѣзко 
выраженныхъ  судорогъ,  могущихъ  объяснить  усиленіе  газообмѣна, 
здѣсь  тоже  не  было,  если  не  считать  слабыхъ  судорожныхъ  под- 
дергиваній,  какъ  при  ознобѣ,  но  подобныя  судорожныя  подерги- 
ванія  были  отмѣчены  и  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ,  гдѣ  наблю- 
далось паденіе  газообмѣна. 

Трудно  слѣдовательно  сказать,  чѣмъ  объяснить  въ  этомъ 
елучаѣ  поднлтіе  температуры  и  усиленіе  газообмѣна,  п  только  въ 
видѣ  болѣе  или  менѣе  смѣлаго  предположенія  можно  высказать 
мысль,  что  разрѣзъ  возбудилъ  въ  этомъ  случаѣ  какіе  то  нерв- 
ные приводы,  лежапі,іе  или  въ  самыхъ  ножкахъ  (^)  мозжечка 
къ  мосту  или  около  нихъ. 

Животное  прожило  послѣ  перерѣзки  8  часовъ  40  минутъ. 
Послѣ  перерѣзки  моста  1°  упала  въ  часа  на  0.2°С,  потомъ 
она  стала  подниматься  и  въ  '/2  часа  поднялась  на  0.7°С,  въ 
въ  слѣдуюш,ій  за  тѣмъ  часъ  она  поднялась  на  0.8°  и  удержалась 
въ  теченіи  часа  на  этомъ  уровнѣ.  Своего  максимума— 41. 6°С 
температура  достигла  черезъ  7 часовъ  послѣ  перерѣзки.  Черезъ 
часъ  послѣ  чего  собака  умерла,  при  і""  41°С. 

Въ  опытѣ  Л«  22  газообмѣнъ  почти  вовсе  не  измѣни.ісѣ  послѣ 
перерѣзкй,  если  не  считать  увеличенія  выдѣленныхъ  водяныхъ 
паровъ,  которое,  какъ  мы  упоминали  уже  выше,  можетъ  зависѣть 


(^)  Кезр.  въ  неперерѣзанной  части  лѣвой  ножки  мозжечка  къ  мосту. 
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отъ  нсиаренія  мочи,  крови  и  слюны.  Въ  этомъ  опытѣ  отношеніе 
газообмѣна,  до  и  послѣ  перерѣзки  Вароліева,  было  слѣдующее: 

для  угольной  кислоты  какъ  .  100  :  100.0 
»  водяныхъ  паровъ  .  .  .  100  :  120,4 
»    поглощеннаго  кислорода  .    100 :  97.0 

Животное  прожило  18  часовъ  и  температура  тѣла  все  время 
понижалась,  упавъ  въ  10 74  часовъ  на  14.2°С.  Варольевъ  мостъ 
былъ  разрѣзанъ  какъ  разъ  на  срединѣ  его  и  продолговатый  мозгъ 
былъ  совершенно  отдѣленъ  отъ  вышележащихъ  частей.  Во  всѣхъ 
остальныхъ  опытахъ  газообмѣнъ,  равно  какъ  и  температура, 
подали  послѣ  перерѣзокъ  Вароліева  моста.  Паденіе  газообмѣна 
было  выражено  то  болѣе,  то  менѣе  рѣзко. 

Вотъ  отношеніе  между  газообмѣномъ,  до  и  послѣ  перерѣзки 
Варольева  моста,  за  часъ  на  кило  вѣса,  принявъ  цифры  нормаль- 
наго  газообмѣна  за  сто: 

Въ  опытѣ  Л^2  18, 

для  угольной  кислоты  какъ  .    .    .  .  100  :  74.7 

»    водяныхъ  паровъ     »    .    .    .  .  100  :  84.7 

»    Поглощеннаго  кислорода  какъ  .  .  100  :  40.4 

Въ  опытѣ  №  20, 

для  угольной  кислоты  какъ  .    .    .  .  100  :  38.0 

»    водяныхъ  паровъ    »  .    .  .  100  :  68.8 

»    поглощеннаго  кислорода  какъ  .  .  100  :  22.2 

Въ  опытѣ  №  21, 

для  угольной  кислоты  какъ  .     .    .    .    100  :  46.8 
»    водяныхъ  паровъ      »       .    .    .    100  :  76.7 
»    поглощеннаго  кислорода  какъ.     .    100  :  62.7 
Желая  провѣрить,  не  зависитъ  ли  паденіе  газообмѣна  отъ  за- 
медленнаго  дыханія,  я  сдѣлалъ  опыты  №  23  и  №  24,  во  время 
которыхъ  животное  подвергалось,  какъ  до,  такъ  и  послѣ  перерѣзки 
Вароліева  моста,  искуственному  дыханію. 

Для  приблизительнаго  сравненія  полученныхъ  результатовъ, 
я  принялъ,  думаю — съ  сравнительно  небольшой  ошибкой,  что 
животное  падало  въ  вѣсѣ  равномѣрно  въ  первый  и  второй  часъ. 

Отношеніе  между  газообмѣномъ,  до  и  послѣ  перерѣзки,  за  часъ 
было  слѣдующее: 
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Въ  опытѣ  №  23, 

для  угольной  кислоты  какъ  .    .     .    .  100:41.4 
»    водяныхъ  паровъ     »     .    .    .    .  100:85.9 

Въ  опытѣ  №  24, 

для  угольной  кислоты  какъ  .    .    .    .    100  :  64.8 
»    водяныхъ  паровъ      »    .    .    .    .    100  :  86.5 

Оказывается  слѣдовательно,  что  дыханіе  не  играетъ  ровно 
никакой  роли  при  паденіи  газообмѣна,  такъ  какъ  и  при  искус- 
ственномъ  дыханіи  газообмѣнъ  рѣзко  уменьшенъ. 

Изъ  предыдущихъ  цифръ  газообмѣна  между  прочимъ  видно, 
что  водяные  пары  составля-ютъ  и  здѣсь  болѣе  стойкій  элементъ, 
чѣмъ  угольная  кислота  и  кислородъ. 

Въ  8  случаяхъ  изъ  9  температура  животнаго  начинала  быстро 
падать  сейчасъ  послѣ  перерѣзки  Вароліева  моста,  при  этомъ 
паденіе  температуры  сильнѣе  всего  въ  первый  часъ,  въ  послѣ- 
дующіе  же  часы  паденіе  температуры  все  уменьшается.  При 
существованіи  судорогъ  паденіе  температуры  замедлялось. 

Приведу  для  наглядности  цифры  паденія  температуры  въ  раз- 
ныхъ  опытахъ: 

Въ  опытѣ  №  18. 

1°  въ  первый  часъ  упала  на   2.5°С. 

»  во  второй      »        »     »   0.9°С 

»  въ  третій      »        »      »   0.7°С. 

»   »  четвертый»        »     »   0.1°С. 


* 


Въ  опытѣ  №  20. 
і°  въ  первый  часъ  упала  прибл.  на  . 
»  въ  слѣдующіе  50  минутъ  »      »  . 


5.0°С. 
2.5°С. 
3.7°С. 


»    »  »        2  часа      »       »  . 


Въ  опытѣ  №  21. 
Въ  первый  часъ  температура  упала  прибл.  на. 
во   второй      »  »  »        »  XV 

въ  третій       »  »  »        »  » 

»  четвертый  »  »  »        ;>  » 

а  въ  послѣдующія  10  часовъ  1:°  упала  всего  на 


4^С. 
4°С. 
4°С. 


1°С.  С) 


4.2°С. 


(1)  При  существованіи  судорогъ. 
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5.5°С. 

1.2°С.|при  существов.  глубок. 

1.1°С.] форсирован,  вдыханій. 
1.5°С. 
1.5°С. 

Въ  опытѣ  №  23. 

При  одномъ  искуствен.  дыхан.      упала  въ  часъ  на  .  2.1°С. 

послѣ  перер.  съ    »           »  3.4°С. 

Въ  слѣдующія  2  часа  1°  упала  на   4.1°С. 

Въ  опытѣ  Л«  24. 

при  одномъ  искуствен.  дыхан.  1°  упала  въ  часъ  на.  1.4°С. 

послѣ  перер.  съ    »            »       »»»»».  3.2°С. 

Въ  слѣд.  часъ  безъ" искуствен.  дыхан.  і°  упала  на  .  2.1°С. 


Въ  опытѣ  Л?  22. 
Въ  первый  часъ   1°  упала  приб.  на  . 

»  слѣд.  часъіб  м.1°  »  »  »  . 

+  0 

»          »          »        I  »  »  »  . 

»          »          »  »  »  »  , 

»          »          »  ?>  »  >р  . 


При  пробной  перерѣзкѣ  №  1. 

1°  упала  въ  первый  часъ  на  .    .    .  6.3°С. 

»     »     во  второй     »     »  .    .    .  2.4°С. 

»     »     въ  третій     »     »  .    .    .  2°С. 

у>     »      7>  четвер.    *     *  .    .    .  1.7^С. 
Въ  теченіи  же  пяти  часовъ  послѣ  судорогъ  1:°  упала  всего 
на  1Л°С. 

При  пробной  перерѣзкѣ  Л»  2  і°  упала  въ  первый  часъ  прибли- 
зительно на  3°С. 

Что  касается  предсмертной  температуры,  то  она  колебалась 
между  35.8  и  18°С.  При  чемъ  пять  разъ  изъ  восьми  она  была 
около  20° — 20.5°С.  и  ниже.  Собаки  выживали  послѣ  перерѣзки 
отъ  часу  пятидесяти  минутъ  до  сутокъ,  при  чемъ  5  разъ  изъ 
десяти  онѣ  жили  отъ  12 — 24  часовъ,  въ  среднемъ  же  11  часовъ. 

Повторю  еще  разъ  главнѣйшіе  выводы,  къ  которымъ  мы  при- 
шли послѣ  перерѣзокъ  Вароліева  моста: 

Перерѣзка  Вароліева  моста,  въ  разныхъ  его  отдѣлахъ,  какъ 
полная,  такъ  и  не  полная,  сопровождается  въ  большинствѣ  слу- 
чае въ  сильнымъ  паденіемъ  температуры  и  газообмѣна.  Лишь  разъ 
перерѣзка  Вароліева  моста  сопровождалась  поднятіемъ  температуры 
и  усиленіемъ  газообмѣна,  при  этомъ  была  сохранена  верхняя  часть 
лѣвой  ножки  мозжечка  къ  мосту. 
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Въ  паденіи  газообмѣна  послѣ  перерѣзки  Вароліева  моста  затруд- 
ненное, гезр.  замедленное  дыханіе  не  играетъ  никакой  роли.  Коли- 
чество выдѣленныхъ  водяныхъ  паровъ  меньше  всего  мѣняется,  при 
усиленіи  и  паденіи  газообмѣна,  послѣ  перерѣзокъ  Вароліева  моста. 

ОВЩІЕ  ВЫВОДЫ. 

Дѣлая  перерѣзки  спиннаго  мозга,  идя  при  этомъ  снизу  вверхъ, 
мы  получаемъ,  при  перерѣзкахъ  въ  поясничной  части,  постоянно 
усиленіе  газообмѣна.  Животное  при  этомъ  безпокойно  и  возбуж- 
денно. Поднимаясь  выше,  при  перерѣзкахъ  въ  грудной  части, 
мы  получаемъ  уже  не  всякій  разъ  поднятіе  газообмѣна,  а  въ  двухъ 
случаяхъ  изъ  пяти,  при  этомъ  поднятіе  газообмѣна  сопутствуется 
всегда  судорогами.  Какъ  поднятіе  газообмѣна,  такъ  и  паденіе  его 
бываютъ  при  этомъ  рѣзко  выражены. 

Поднимаясь  еще  выше,  при  перерѣзкахъ  въ  шейной  части, 
мы  получаемъ,  какъ  обш,ее  правило,  ясно  выраженное  паденіе 
газообмѣна  и  только  рѣдко  (въ  одномъ  случаѣ  изъ  шести)  слабое 
повышеніе  газообмѣна,  которое  сопровождается  судорогами  живот- 
наго. 

Наконецъ  при  перерѣзкахъ  Вароліева  моста  мы  получаемъ 
епі,е  рѣже  поднятіе  газообмѣна, — изъ  семи  или  вѣрнѣе  изъ  девяти 
случаевъ — одинъ  разъ,  слѣдовательно,  какъ  обпі,ее  правило, 
ослабленіе  газообмѣна  и  сильное  паденіе  температуры.  Случай 
успленія  газообмѣна  не  сопровождался  ни  судорогами,  ни  замѣт- 
нымъ  возбужденіемъ  животнаго  и  температура,  которая,  въ  дру- 
гихъ  случаяхъ  усиленія  газообмѣна,  возростала  тахітит  на  0.6°С, 
здѣсь  поднялась  болѣе  чѣмъ  на  2°С. 

И  такъ,  по  мѣрѣ  того  какъ  мѣсто  перерѣзокъ  сппннаго  мозга 
поднимается,  паденіе  газообмѣна  становится  правиломъ,  а  уси- 
леніе  газообмѣна  все  болѣе  рѣдкпмъ  исключеніемъ,  вызваннымъ 
при  томъ  супі,ествованіемъ  судорогъ.  Тоже  можно  сказать  про 
перерѣзки  Вароліева  моста,  съ  той  оговоркой,  что  повышеніе 
температуры  и  газообмѣна  завпситъ  здѣсь  вѣроятно  отъ  какой  то 
центральной  причины. 

Такое  отношеніе  газообмѣна  послѣ  перерѣзокъ  спиннаго  мозга 
будетъ  намъ  болѣе  понятнымъ,  если  мы  примемъ,  что  всякая 
перерѣзка  спиннаго  мозга  имѣетъ  два  протпвоположныхъ  эффекта. 
Первый  эффектъ  имѣетъ  чисто  отрицательное  свойство  и  харак- 
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теризуется  главнымъ  образомъ  параличемъ  нижележащихъ  мышцъ, 
паралитическимъ  расширеніемъ  сосудовъ  и  паденіемъ  кровянаго 
давленія  (*), — это  АизГаІІзегзсЬеіішп^еп  нѣмедкихъ  авторовъ.  Эти 
явленія  вызываютъ  усиленіе  потери  тепла  съ  поверхности  парали- 
зованныхъ  частей,  ослабленіе  выработки  тепла  въ  парализован- 
ныхъ  отдѣлахъ  и  паденіе  газообмѣна,  который  служитъ  мѣриломъ 
силы  и  иптензивности  обмѣна  веществъ  въ  организмѣ.  Второй 
эффектъ,  діаметрально  противоположный  первому, — это  извѣстное 
раздраженіе  будь  то  самаго  вещества  спиннаго  мозга,  если  согла- 
ситься съ  мпѣніемъ  Пск'а,  Віес1егтапп'а,  Ьис1і8Іпдег'а  и  др., 
допускающихъ  непосредственную  возбудимость  спиннаго  мозга, 
будь  то  однихъ  корешковыхъ  волоконъ,  если  отстаивать  мнѣніе 
Ѵап  Вееп'а,  8с1іііТа,  В^о\ѵп-8е^иаг(і'а,  8.  Меуег'а,  АІайоіТа,  и  др.  (**). 

Это  раздраженіе  можетъ  подѣйствовать  прямо  на  мѣстные,  гёзр. 
около  лежащіе  нервные  приводы,  можетъ  также  передаться  выше- 
лежащимъ  отдѣламъ  нервной  системы  и  вызвать  дѣлый  рядъ 
рефлекторныхъ  явленій:  общее  безпокойство  животнаго,  судороги, 
повышеніе  кровянаго  давленія  и  т.  д.  Это  будетъ  КеігеіТесі  нѣ- 
мецкихъ  авторовъ.  Результатомъ  такого  раздраженія  спиннаго 
мозга  бываетъ  повышеніе  газообмѣна.  Это  мы  видимъ  изъ  опытовъ 
перерѣзки  однихъ  заднихъ  столбовъ  спиннаго  мозга,  гдѣ  разсѣка- 
лись  почти  исключительно  однѣ  восходящія,  центростремительныя 
волокна:  въ  этихъ  опытахъ,  гдѣ  были  лишь  явлепія  раздраженія, 
безъ  параличей,  мы  получали  всегда  усиленіе  газообмѣна.  Слѣдо- 
вательно  на  газообмѣнъ,  послѣ  перерѣзки  спиннаго  мозга,  сказы- 
ваются одновременно  два  фактора — параличи  и  раздраженіе. 
Чѣмъ  ниже  мѣсто  перерѣзки,  тѣмъ  и  меньше  область  параличей 
и  тѣмъ  легче  слѣдовательно  раздраженію  вызвать  поднятіе  газо- 
обмѣна,  поэтому,  при  перерѣзкахъ  въ  поясничной  части,  мы  полу- 
чаемъ  всегда  повышеніе  газообмѣна.  Когда  мы  поднимаемся  выше, 
то  эти  отношенія  мѣняются:  область  параличей  все  возростаетъ 
и  пересилить  этотъ  минусъ  въ  газообмѣнѣ  становится  все  труднѣе 
и  только  рѣзкія  судороги  могутъ  еще  на  столько  поднять  газо- 
обмѣнъ,  что  онъ  покроетъ  и  тѣ  недочеты,  которые  обусловли- 
ваются параличемъ  обширныхъ  мышечныхъ  группъ  и  вазомоторовъ. 


(*)  Іап(1оІ8.  Физіологія  4-е  изд;  рус.  перев.  1886  г.  стр.  877. 
(**)  См.  статью:  Пігесіе  Егге§ЬагкеіІ  (іев  Кііскептагкз.  Негтапп'з  НапйЬисЬ 
(Іег  РЬу8ІоІо?;іе.  Томъ  II,  часть  2,  стр.  145  и  д. 
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Есть  впрочемъ  еще  одна  причина,  которая  успливаетъ  вѣро- 
ятно  неблагопріятное  вліяніе  высокихъ  перерѣзокъ  спиннаго  мозга 
на  газообмѣнѣ — это  шокъ,  подъ  которымъ  мы  понимаемъ  рефлек- 
торный параличъ  сердечной  и  дыхательной  дѣятельностп,  вызван 
ный  рѣзкпмъ,  чрезмѣрнымъ  нервнымъ  раздраженіемъ  (*).  Но  сущ- 
ность шока  до  сихъ  поръ  еще  такъ  темна,  что  съ  нимъ  трудно 
считаться. 


Въ  заключеніе  считаю  пріятнымъ  своимъ  долгомъ  высказать 
искреннюю  благодарность  многоуважаемому  моему  учителю  проф. 
Виктору  Васильевичу  Пашутину,  какъ  за  предложеніе  темы, 
такъ  и  за  постоянное  любезное  руководство  при  псполненіп  ея. 
Пользуюсь  здѣсь  также  случаемъ  поблагодарить  всѣхъ  моихъ 
товарищей  по  лабораторіи,  которые  помогали  мнѣ  всегда  охотно 
словомъ  и  дѣломъ. 


(*)  Еи1еііЬигё'8  Кеаіёпсусіоресііё.  изд.  1382  г.  томъ  XII,  стр.  521. 


ПОЛОЖЕНІЯ. 


1)  Ножки  мозжечка  къ  мосту  содержать  какія  то  нервные 
приводы,  раздраженіе  которыхъ  даетъ  поднлтіе  температуры  и 
усиленіе  газообмѣна. 

2)  Пережиганіе  спиннаго  мозга,  въ  шейной  его  части,  петлей 
гальванокаутера  есть  смертельная  операція. 

3)  Паденіе  газообмѣна  сказывается  обычно  меньше  всего  на 
количествѣ  водяныхъ  паровъ. 

4)  Слѣдовало  бы  отмѣнить  ежедневную  чарку  рома  или  водки, 
которая  выдается  матросамъ  на  судахъ  и  оставить  только  штор- 
мовыя  чарки. 

5)  Суда  не  должны  бы  въ  дальнихъ  плаваніяхъ  оставаться, 
безъ  особенной  нужды,  въ  морѣ  долѣе  3 — 4  недѣль.  Большіе 
переходы  въ  40 — 60  дней  положительно  вредны. 

6)  Плаванія  въ  большихъ  широтахъ  теперь  вовсе  не  страшны, 
такъ  какъ,  при  хорошей  пищѣ  и  соотвѣтственной  одеждѣ,  команда 
не  только  не  болѣетъ  цынгой,  а  наоборотъ  поправляется  и  при- 
бываетъ  въ  вѣсѣ. 
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году  ностунилъ  на  службу  въ  Морское  вѣдомство  младшимъ  судо- 
вымъ  врачемъ.  Осенью  1883  года  началъ  сдавать  экзамены  на 
степень  доктора  медицины  при  Императорской  Военно-Медицин- 
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